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INTRODUCTION 

This  volumes  includes  three  appendices  as  follows: 

Appendix  A:     Definitions  of  variables  included  in  other  appendices. 

Appendix  B:     By  procedure  group  and  payment   reduction  category,  study 
variables  for  1986,    1987,    1988  and  1989;   and  percentage  change,    1987-1988  and 
1987-1989    (except   1986-1988  and  1986-1989  for  cataracts) . 

Appendix  C:     By  procedure  group,   percentage  change,    1987-1988  and 
1987-1989,   by  payment  reduction  category. 

Appendix  C  provides  the  same  percentage  change  information  as  included 
in  Appendix  B,  but  it  organizes  this  information  in  a  more  useful  format  for 
comparing  differences  between  payment  reduction  categories. 
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VARIABLE  DEFINITIONS 


OVP31/6 


VARIABLE  DEFINITIONS 


Basic  Variables 

NT 
IN 

IN  ui ill) e  I- 

ATT  nw 

nv  c  IT  a. 

rt.  vciaUC 

S-     7V  OCT 

P  e  ircent 

*D      T\  OCT 

Q_ASST 

Average 

9-  Ann 
t5  i-i_U  U 

P_ADD 

Average 

0_ADD 

Average 

%_OTHER 

Percent 

P_OTHER 

Average 

%_SURG3 

Percent 

P_SURG3 

Average 

of  Index  Procedures    (sample  size) 
Allowed  Charge   for   Index  Procedure 
RVU  Weight   for  Index  Procedure 
with  Assistant  Surgeon 
Allowed  for  Assistant  Surgeon 
RVU  Weights  for  Assistant  Surgeon 

with  Additional,    Same-Day  Surgery  by  Index  Provider 
Allowed  for  Same-Day  Surgery 
RVU  Weight   for  Same-Day  Surgery 
with  Same-Day  Surgery  by  Other  Provider 
Allowed  for  "Other"  Surgery 
with  Period  III  Surgery  by  Index  Provider 
Allowed  for   "Period  III"  Surgery 


Hospital  Variables 


I 

=  1 

for 

Period  I 

I 

=  2 

for 

Period  II 

I 

=  3 

for 

Period  III 

I 

=  4 

for 

the  entire  episode    (I  +  II  +  III) 

NHOS_I  Average  Number  of  Hospitalizations 

HDAY_I  Average  Number  of  Days 

HCOST_I  Average  Covered  Charges 

OPD_I  Average  Amount  Reimbursed  for  Outpatient  Department 

OPDS_I  Average  Amount   Reimbursed  for  OPD  Surgery 


Part  B  Variables 


1=1  for  Period  I 

1=2  for  Period  II 

1=3  for  Period  III 

1=4  for  the  entire  episode    (I  +  II  +  III) 


PI_1  Average  Allowed  Charges  for  Surgical  Provider    (excluding  inde: 

surgery) 

Surgical  Provider  Only 


PI- 

2 

Average 

allowed 

for 

PI. 

_3 

Average 

allowed 

for 

PI. 

4 

Average 

allowed 

for 

PI. 

5 

Average 

allowed 

for 

PI. 

_6 

Average 

allowed 

for 

PI. 

7 

Average 

Allowed 

for 

PI. 

8 

Average 

Allowed 

for 

PI. 

9 

Average 

Allowed 

for 

PI. 

10 

Average 

Allowed 

for 

PI. 

11 

Average 

Allowed 

for 

PI. 

12 

Average 

Allowed 

for 

care 


+  P8) 


+  P7) 


QI_1  through  QI_12  are  defined  analogously  as  the  average  RVU  levels  for 
category . 
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Additional  Group-Specific  Variables 

Cataract  Extractions 


P_ANESTH 
Q_ANESTH 
P_0EYE_2 
Q_0EYE_2 
P_OEYE_3 
Q_0EYE_3 
P_ULTR_I 
Q_ULTR_I 
P_ASCN_I 
Q_ASCN_I 
P_SECN_I 
Q_SECN-I 


P_OHIP 
Q_OHIP 
P_PHYSM 
Q_PHYSM 


P_OKNEE 
Q_OKNEE 
P_PHYSM 
Q_PHYSM 


P_OCARD 
Q_OCARD 


P_REPEAT 
Q_REPEAT 
N  REPEAT 


Average  Allowed  for  Same-Day  Anesthesia  Billed  by  Index  Provider 
Average  RVU  Weight  for  Anesthesia 

Average  Allowed  for  Other  Eye  Procedures  Performed  on  Same  Day 

Average  RVU  Weight   for  Other,    Same-Day  Eye  Procedures 

Average  Allowed  for  Eye  Procedures  Performed  During  Period  III 

Average  RVU  Weight  for  Period  III  Eye  Procedures 

Average  Allowed  for  Opthalmic  Ultrasound 

Average  RVU  Weight  for  Opthalmic  Ultrasound 

Average  Allowed  for  A-Mode  Ultrasound 

Average  RVU  Weight   for  A-Mode  Ultrasound 

Average  Allowed  for  Second  Cataract  by  Index  Provider 

Average  RVU  Weight   for  Second  Cataract 

Total  Hip  Replacement 

Average  Allowed  for  Other  Hip  Surgery  Performed  on  the  Same  Day 

Average  RVU  Weight   for  Other  Hip  Surgery 

Average  Allowed  for  Physical  Medicine   in  Period  III 

Average  RVU  Weight   for  Physical  Medicine 

Total  Knee  Replacement 

Average  Allowed  for  Other  Knee  Surgery  Performed  on  the  Same  Day 

Average  RVU  Weight   for  Other  Knee  Surgery 

Average  Allowed  for  Physical  Medicine  in  Period  III 

Average  RVU  Weight  for  Physical  Medicine 

CABG  Surgery 

Average  Allowed  for  Other  Cardiac  Procedures  Performed  on  the  Same 
Day 

Average  RVU  Weight   for  Other  Cardiac  Procedures 

Upper  GI  Endoscopy 

Average  Allowed  for  "Repeat"  Endoscopies  in  Period  III 
Average  RVU  Weight   for   "Repeat"  Endoscopies 
Average  Number  of   "Repeat"  Endoscopies 
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STUDY  VARIABLES  AND 
PERCENT  CHANGE,  BY 
PROCEDURE  GROUP  AND 
PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 


CATARACT  EXTRACTIONS 


1 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
86-88  86-89 


N 

8526 

8913 

9555 

9012 

12  . 

07 

5. 

70 

ALLOW 

1746.77 

1705. 38 

1632 .47 

1619 . 64 

-6. 

54 

-7  . 

28 

(3 . 16) 

(2.45) 

(1.72) 

(1. 60) 

(0. 

21) 

(0. 

20) 

RVU 

1564 .45 

1581. 98 

1595. 72 

1601. 59 

2  . 

00 

2  . 

37 

] 

(2.47) 

(2 . 07) 

(1. 68) 

(1.59) 

(0. 

19) 

(0. 

19) 

%_ASST 

17  .  95 

13  .  65 

13  .25 

14  .20 

-26. 

17 

-20. 

85 

] 

(0.42) 

(0.36) 

(0.35) 

(0.37) 

P_ASST 

69.  03 

54  .21 

48.85 

53  .  00 

-29  . 

23 

-23  . 

22 

] 

(1. 68) 

(1.56) 

(1.37) 

(1. 50) 

(3. 

15) 

(3. 

26) 

Q_ASST 

68.  13 

51.  92 

50.  24 

54  .  19 

-26. 

26 

-20. 

47 

(1. 60) 

(1.40) 

(1.32) 

(1.41) 

(3. 

05) 

(3. 

13) 

P_ADD 

30.85 

31.95 

41.32 

38.32 

33  . 

94 

24  . 

24 

(1.90) 

(1.96) 

(2 . 07) 

(2 . 16) 

(9. 

12) 

(9. 

33) 

] 

%_ADD 

5.45 

6.01 

7  .  37 

7  .  06 

35. 

09 

29  . 

40 

i 

(0.25) 

(0.25) 

(0.27) 

(0.27) 

P_OTHER 

2  .  07 

2  .85 

2  .24 

2.75 

7  . 

97 

32  . 

75 

* 

(0. 63) 

(0.58) 

(0.51) 

(0. 92) 

(39. 

12) 

(53  . 

69) 

■ 

%_OTHER 

0.83 

1.  56 

1.21 

0.61 

45. 

79 

-26  . 

71 

J 

(0. 10) 

(0. 13) 

(0.11) 

(0. 08) 

■ 

P_SURG3 

118 . 14 

136.41 

167.78 

163 . 32 

42  . 

02 

38. 

25 

] 

(4.36) 

(4.46) 

(4 . 50) 

(4 . 63) 

(5. 

31) 

(5. 

38) 

%_SURG3 

11.  92 

13  .  99 

17.20 

15.99 

44  . 

30 

34  . 

18 

] 

(0.35) 

(0.37) 

(0.39) 

(0.39) 

--. 

J 

NHOS_l 

0.  02 

0.  01 

0.01 

0.01 

-17  . 

49 

-37. 

79 

] 

(0. 00) 

(0. 00) 

(0.00) 

(0.00) 

(11. 

13) 

(10. 

70) 

HDAY_1 

0.  08 

0.  05 

0.  06 

0.  04 

-22  . 

25 

-43  . 

06 

(0. 01) 

(0.01) 

(0. 01) 

(0. 01) 

(14. 

65) 

(13. 

67) 

] 

HCOST_l 

42  .  92 

31.  69 

31.95 

25.  00 

-25. 

56 

-41. 

75 

M 

(4.32) 

(3.73) 

(3.71) 

(3.21) 

(13  . 

26) 

(12  . 

54) 

J 

: 


CATARACT  EXTRACTIONS 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

HIGH  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  86-88  86-89 


OPD_l 

OPDS_l 

Pl_l 

Pl_2 

Pl_3 

Pl_4 

Pl_5 

Pl_6 

Pl_7 

Pl_8 

Pl_9 

Pl_10 

Pl_ll 

Pl_12 

Ql  1 


29.99 
(1. 60) 

53  .  55 
(2 .84) 

129 . 30 
(1.68) 

6.  63 
(0.81) 

24  .24 
(0.35) 

83  .  64 
(1.07) 

0.56 
(0. 05) 

14  .  04 
(0.45) 

81.  12 
(1.69) 

37  .  66 
(1.44) 

12  .47 
(0.26) 

5.  59 
(0. 56) 

210.43 
(2.37) 

248 . 09 
(2 . 95) 

123 . 68 
(1. 52) 


76. 19 
(2 . 99) 

45.43 
(2 . 58) 

154 . 18 
(2 . 00) 

11.  95 
(1. 17) 

27  .  07 
(0.37) 

97  .  77 
(1.19) 

0.49 
(0. 05) 

16.  86 
(0.49) 

89  .21 
(1. 85) 

39.  67 
(1.20) 

14  .  16 
(0.29) 

7  .51 
(0.84) 

243 . 39 
(2.73) 

283 . 06 
(3.23) 

136.40 
(1.67) 


70.40 
(2 . 60) 

24  .  30 
(1.74) 

131.85 
(1.75) 

12  .  50 
(1. 08) 

27.29 
(0. 34) 

70.96 
(0.91) 

0.51 
(0. 05) 

20.56 
(0. 55) 

93  .  89 
(1.83) 

43  .  32 
(1.43) 

15.  70 
(0.30) 

5.64 
(0.72) 

225.74 
(2.54) 

269 . 07 
(3.13) 

140.40 
(1.67) 


43.43 
(1. 87) 

18  .  25 
(1.59) 

122 . 14 
(1.75) 

12  .81 
(1.16) 

29  .20 
(0.37) 

60.99 
(0.82) 

0.55 
(0. 05) 

18  .  53 
(0. 54) 

92  .33 
(1.61) 

48.26 
(1.40) 

18.47 
(0.34) 

7  .  29 
(0.98) 

214 . 47 
(2 . 38) 

262 .73 
(2 . 97) 

138 . 31 
(1. 63) 


134.78 
(10.16) 

-54 . 62 
(6.22) 

1.  97 
(1. 88) 

88  .  38 
(20.35) 

12  .  60 
(2 . 01) 

-15. 16 
(1. 68) 

-9.90 
(12 . 11) 

46.39 
(5. 08) 

15.74 
(3 . 07) 

15.  03 
(5.38) 

25.95 
(3.19) 

0.94 
(16. 36) 

7  .28 
(1.65) 

8  .46 
(1.74) 

13  .  52 
(1.83) 


44  .  82 
(8.20) 

-65.92 
(6. 07) 

-5.  54 
(1.87) 

93  . 11 
(21.29) 

20.44 
(2.10) 

-27 . 07 

(1.61) 

-1.88 
(12 . 61) 

31.99 
(5. 02) 

13.81 
(2.88) 

28.  15 
(5.33) 

48.  16 
(3.44) 

30.59 
(20. 19) 

1.  92 
(1.60) 

5.90 
(1.69) 

11.83 
(1.80) 
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CATARACT  EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

OPDS_2 

583 . 19 
(7.40) 

567 . 68 
(7.04) 

452 . 05 
(6.39) 

469.78 
(6.96) 

-22.49 
(1. 68) 

-19.45 
(1.74) 

P2_l 

71.  60 
(2.32) 

62  .  63 
(2 . 29) 

70.  02 
(2.37) 

63  .33 
(2.42) 

-2  .20 
(4.63) 

-11. 55 

(4 . 68) 

P2_2 

52  .  13 
(2 . 18) 

45.80 
(2 . 19) 

54  .83 
(2.29) 

51.93 
(2.39) 

5. 17 
(6.06) 

-0.39 
(6.20) 

P2_3 

4.76 
(0.31) 

2  .  66 
(0.14) 

2  .23 
(0.14) 

2  .  27 
(0. 13) 

-53 . 11 
(7.08) 

-52.21 
(7 . 03) 

P2_4 

5.72 
(0.36) 

7  .80 
(0.46) 

5  .  60 
(0.34) 

4  .  03 
(0.25) 

-2  .  13 

(8 . 63) 

-29.56 
(7 . 63) 

P2_5 

0.  15 
(0. 02) 

0.  17 
(0.02) 

0.  12 
(0. 01) 

0. 11 
(0. 02) 

-20. 87 
(17 .72) 

-27.66 
(18. 69) 

P2_6 

1.  17 
(0. 16) 

1.  60 
(0.15) 

2  .  53 
(0.21) 

2  .  05 
(0. 15) 

116. 13 
(22 . 27) 

74  .  63 
(18 . 88) 

P2_7 

104 . 68 
(2.21) 

64  .  54 
(1.71) 

63  .  50 
(1. 65) 

62  .  02 
(1.85) 

-39  .  34 
(2.63) 

-40.76 
(2 . 75) 

P2_8 

310.46 
(3.72) 

351. 69 
(4.12) 

382 .49 
(4.42) 

393  .  32 
(4.44) 

23  .20 
(1.86) 

26.  69 
(1.86) 

P2_9 

3  .81 
(0.09) 

4  .  38 
(0. 10) 

4  .43 
(0.11) 

5.  00 
(0. 13) 

16.  36 
(3 . 69) 

31.29 
(4.22) 

P2_10 

110.56 
(3 . 00) 

151.47 
(3.48) 

218 . 27 
(4.16) 

233 . 72 
(4.49) 

97  .43 
(4 . 64) 

111. 40 
(4.88) 

P2_ll 

176. 28 
(3.31) 

127 . 17 
(2.96) 

133 . 52 
(3 . 04) 

125. 35 
(3.20) 

-24  .  26 
(2 . 55) 

-28.89 
(2.61) 

P2_12 

486.74 
(4.87) 

478.86 
(5. 10) 

516. 01 
(5.39) 

518 . 66 
(5.49) 

6.01 
(1.49) 

6.  56 
(1.51) 

Q2_l 

83  .83 
(2.98) 

83  .  33 
(3.14) 

96.95 
(3.28) 

88.79 
(3 . 19) 

15.  65 
(5.29) 

5.92 
(5.21) 

Q2_2 

69  .  74 
(2.93) 

68  .83 
(3 . 06) 

81.  89 
(3.20) 

76.  12 
(3 . 16) 

17  .42 
(6.22) 

9.  15 
(6.17) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


i  

PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

HIGH  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  86-88  86-89 


Q2_3 
Q2_4 
Q2_5 
Q2_6 
Q2_7 
Q2_8 
Q2_9 
Q2_10 
Q2_ll 
Q2_12 
NHOS_3 
~  HDAY_3 
-  HCOST_3 
OPD  3 


OPDS  3 


3.45 
(0. 15) 

2  . 
(0. 

71 
13) 

2  . 
(0. 

18 
12) 

1. 
(0. 

97 
11) 

5.24 
(0.30) 

6. 
(0. 

27 
34) 

6. 
(0. 

36 
34) 

6. 
(0. 

05 
34) 

0.  16 
(0. 02) 

0. 
(0. 

18 
02) 

0. 
(0. 

12 
01) 

0. 
(0. 

09 
01) 

0.85 
(0. 09) 

1. 

(0. 

44 
12) 

2  . 
(0. 

34 
18) 

1. 

(0. 

98 
14) 

88.89 
(1.80) 

59  . 
(1. 

69 
50) 

59  . 
(1. 

65 
48) 

59  . 
(1. 

72 
60) 

230.24 
(3 . 02) 

279  . 
(3. 

77 
20) 

290. 
(3. 

92 
28) 

268  . 
(2. 

29 
65) 

4  .75 
(0 . 12) 

4  . 
(0. 

53 
11) 

4  . 
(0. 

60 
11) 

4  . 
(0. 

99 
13) 

79.75 
(2.27) 

104  . 
(2. 

91 
53) 

155. 
(3. 

43 
25) 

123  . 
(3. 

73 
04 ) 

172 .73 
(3.56) 

143  . 
(3. 

02 
51) 

156. 
(3. 

60 
67) 

148  . 
(3. 

52 
61) 

402 .97 
(4.62) 

422  . 
(4. 

79 
84) 

447. 
(5. 

52 
03) 

416. 
(4. 

80 
64 ) 

0.  08 
(0. 00) 

0. 
(0. 

09 
00) 

0. 
(0. 

08 
00) 

0. 
(0. 

08 
00) 

0 .  62 
(0. 04) 

0 . 
(0. 

64 
03) 

0 . 
(0. 

63 
04) 

0  . 
(0. 

60 
03) 

313 . 15 
(17.87) 

309  . 
(16. 

65 
68) 

302. 
(16. 

99 
41) 

326. 
(17  . 

19 
83) 

59.37 
(3 . 53) 

148. 
(4. 

58 
98) 

134  . 
(4. 

52 
43) 

81. 
(3. 

10 

63) 

88  .  57 
(3 . 69) 

87  . 
(3. 

02 
58) 

56. 
(2. 

96 
57) 

61. 
(2. 

60 
89) 

-36.75 
(5.46) 

21.25 
(8 . 64) 

-23 . 15 
(16. 60) 

174 . 39 
(23 .29) 

-32.90 
(2 . 62) 

26.36 
(1.94) 

-2.98 
(3.43) 

94  .90 
(4.97) 

-9.34 
(2.96) 

11.  06 
(1.69) 

-2  .27 
(5.79) 

1.36 
(8 . 06) 

-3  .  24 
(7.75) 

126. 60 
(9. 54) 

-35.70 
(5. 07) 


-42 .85 

(5. 37) 

15  .  39 
(8 . 63) 

-43.25 
(16.  33) 

132 . 77 
(19.85) 

-32.82 
(2.71) 

16.52 
(1.75) 

5.23 
(3.73) 

55.  15 
(4.76) 

-14 . 02 
(2.94) 

3  .43 
(1. 62) 

-6.83 
(5. 65) 

-2.41 
(7.90) 

4  .  16 
(8 . 06) 

36.  61 
(8.54) 

-30.46 
(5.29) 


CATARACT  EXTRACTIONS 

ARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

P3_l 

158 . 26 
(4.70) 

181 . 79 
(4 . 84) 

215.41 
(4.90) 

207 . 75 
(4 . 99) 

36. 12 
(4.29) 

31.28 
(4.33) 

P3_2 

122  .  42 
(4 .48) 

142.49 
(4 . 62) 

176 . 11 
(4.70) 

169 . 74 
(4.78) 

43  .86 
(5.30) 

38.65 
(5.35) 

P3_3 

23  .  59 
(0. 58) 

25.25 
(0. 62) 

25.38 
(0.59) 

25.43 
(0.66) 

7  .  60 
(3.51) 

7  .81 
(3.74) 

°3_4 

5.45 
(0.39) 

6  .  56 
(0.40) 

4  .  99 
(0.28) 

5  .  01 
(0.30) 

-8  .  44 
(8.86) 

-8  .  11 
(9.10) 

P3_5 

0.20 
(0. 06) 

0  .  14 
(0. 02) 

0  .  16 
(0. 06) 

0  .  15 
(0. 04) 

-17 . 89 
(44 .48) 

-27 . 07 
(36. 67) 

P3_6 

6.41 
(0.40) 

7  .  10 
(0.40) 

8  .  18 
(0.40) 

7  .  17 
(0.38) 

27  .  60 
(8 . 77) 

11 .73 
(8. 60) 

P3_7 

174 . 92 
(5.60) 

198 . 36 
(6. 18) 

205 . 55 
(6.21) 

219 . 55 
(6. 54) 

17  .  52 
(4.78) 

25.  52 
(4.92) 

P3_8 

115.89 
(3.75) 

138.90 
(3.44) 

141.56 
(3 . 17) 

153 . 34 
(3 . 55) 

22  .  16 
(4.24) 

32.32 
(4.46) 

^3_9 

14.77 
(0.41) 

17  .  27 
(0.44) 

17.78 
(0.42) 

21.44 
(0. 51) 

20.38 
(3 . 98) 

45 . 15 
(4.41) 

?3_10 

29.91 
(2.71) 

50.29 
(3.22) 

56 .  13 
(3 . 06) 

62.75 
(3.59) 

87  .  67 
(13 . 68) 

109 .81 
(15. 03) 

P3_ll 

333 . 17 
(7.42) 

380.16 
(7.89) 

420.97 
(7.95) 

427.31 
(8.25) 

26.35 
(3.26) 

28  .  25 
(3.33) 

?3_12 

449.06 
(9.53) 

519 . 06 
(9.92) 

562 . 53 
(9.92) 

580.64 
(10.45) 

25.27 
(3 . 06) 

29.30 
(3 . 15) 

>3_1 

146 . 38 
(4.32) 

173 . 06 
(4.78) 

205.68 
(5. 01) 

193 . 03 
(4.97) 

40.51 
(4.52) 

31.  87 
(4 . 50) 

23_2 

112 . 81 
(4.12) 

138.44 
(4.58) 

169 . 63 
(4.79) 

160 . 61 
(4.76) 

50 .  37 
(5. 60) 

42.37 
(5.58) 

3_3 

22  .  09 
(0.54) 

21.72 
(0.51) 

21.  59 
(0.48) 

19.46 
(0.47) 

-2  .26 
(3.26) 

-11. 90 
(3.25) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

HIGH  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  86-88  86-89 


Q3_4 

Q3_5 

Q3_6 

Q3_7 

Q3_8 

Q3_9 

Q3_10 

Q3_ll 

Q3_12 

NHOS_4 

HDAY_4 

HCOST_4 

OPD_4 

OPDS_4 

P4  1 


5.40 
(0.37) 

0.  18 
(0. 05) 

5.79 
(0.33) 

147 .33 
(4 . 44) 

96.25 
(2.38) 

15.  00 
(0.40) 

23.83 
(2.14) 

293  .71 
(6.26) 

389.96 
(7.66) 

0.20 
(0.01) 

0.96 
(0. 04) 

559.27 
(21. 50) 

161. 12 
(5.73) 

725. 32 
(8 . 10) 

359 . 16 
(5.51) 


6.  19 
(0.35) 

0.  14 

(0. 02) 

6.35 
(0.32) 

163 . 44 
(4.90) 

115. 15 
(2 . 51) 

16.  64 
(0.41) 

40.40 
(2 . 64) 

336. 50 
(6. 88) 

451. 65 
(8.43) 

0.  16 
(0. 00) 

0.86 
(0. 04) 

487. 33 
(19. 62) 

881.71 
(8 . 87) 

700. 13 
(7.82) 

398 . 60 
(5.76) 


7  .  08 
(0.36) 

0.  13 
(0. 03) 

6.75 
(0.29) 

165.43 
(4 . 88) 

119 . 05 
(2 . 51) 

18.26 
(0. 42) 

44  .  39 
(2.56) 

371. 11 
(7 . 03) 

490. 16 
(8 . 60) 

0.  15 
(0. 00) 

0.91 
(0.06) 

456.48 
(19 .31) 

873 . 45 
(8 . 53) 

533 .31 
(7 . 07) 

417.29 
(5.81) 


6.  62 
(0.35) 

0.  15 
(0. 03) 

5.93 
(0.29) 

174.99 
(5.11) 

121.97 
(2.42) 

21.  09 
(0.49) 

40.80 
(2.75) 

368. 02 
(7 . 17) 

489 . 99 
(8 . 68) 

0.  12 
(0.00) 

0.81 
(0.05) 

448.90 
(22 . 14) 

337 .79 
(7.35) 

549 . 63 
(7.72) 

393.22 
(5.84) 


31.  04 
(9 . 56) 

-25.25 
(35.35) 

16.  64 
(7 . 53) 

12  .28 
(4 . 48) 

23  .  69 
(3.59) 

21.73 
(3.85) 

86.25 
(14 . 02) 

26.35 
(3.21) 

25.  69 
(2 .95) 

-22 . 06 
(3.53) 

-5.49 
(7.76) 

-18 .38 
(5.17) 

442 . 13 
(6.38) 

-26.47 
(1.48) 

16.  19 
(2.23) 


22  .  50 
(9.46) 

-18 . 83 
(35.83) 

2  .38 
(7 . 50) 

18.77 
(4 . 59) 

26.72 
(3 . 52) 

40.  62 
(4.20) 

71.20 
(14.62) 

25.30 
(3.24) 

25.  65 
(2.97) 

-36.89 
(3 . 39) 

-16. 16 

(6. 69) 

-19 .73 
(5.52) 

109.65 
(5.78) 

-24  .22 
(1.54) 

9.48 
(2 . 24) 


CATARACT  EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

P4_2 

181 . 18 
(4.96) 

200.24 
(5.14) 

243.43 
(5.25) 

234.47 
(5.34) 

34.36 
(3.99) 

29  .42 
(4.02) 

P4_3 

52  .  59 
(0.76) 

54.98 
(0. 77) 

54.90 
(0.74) 

56.90 
(0.81) 

4  .  41 
(2 . 02) 

8  .20 
(2 . 12) 

P4_4 

94.80 
(1.16) 

112.13 
(1.29) 

81.54 
(1.00) 

70.03 
(0.90) 

-13 . 99 
(1.61) 

-26.13 
(1. 55) 

P4_5 

0.91 
(0. 09) 

0.81 
(0. 06) 

0.78 
(0. 08) 

0.80 
(0. 08) 

-13 . 42 
(13 . 85) 

-11 . 57 

(13 . 50) 

P4_6 

21.63 
(0.69) 

25.56 
(0.72) 

31.27 
(0.78) 

27.75 
(0.73) 

44.59 
(4.81) 

28  .  29 
(4 . 65) 

P4_7 

360.72 
(6. 66) 

352.11 
(7 . 05) 

362.95 
(7 . 09) 

373.90 
(7.34) 

0  .  62 
(2.70) 

3  .  65 
(2.75) 

P4_8 

4  64.01 
(6.17) 

530.27 
(6. 00) 

567 . 38 
(6. 18) 

594 . 92 
(6.43) 

22.28 
(1.88) 

28.21 
(1.92) 

P4_9 

31.05 
(0. 54) 

35.81 
(0. 58) 

37.91 
(0.57) 

44.91 
(0. 69) 

22.13 
(2 . 53) 

44  .  66 
(2.80) 

P4_10 

14  6. 05 
(4.48) 

2  09.27 
(5.42) 

280.04 
(5.83) 

303.76 
(6.48) 

91.74 
(5. 04) 

107 . 98 
(5.40) 

P4_ll 

719.88 
(8.86) 

750.71 
(9.19) 

780.23 
(9.30) 

767 . 12 
(9 . 50) 

8.38 
(1.78) 

6 .  56 
(1. 80) 

P4_12 

1183 . 89 
(11.91) 

1280.98 
(12 .45) 

1347.61 
(12 . 56) 

1362 . 04 
(12 .94) 

13.83 
(1.46) 

15 .  05 
(1.49) 

Q4_l 

353.89 
(5.47) 

392.79 
(6. 09) 

44  3.03 
(6.46) 

420.13 
(6.26) 

25.19 
(2.39) 

18  .  72 
(2.35) 

Q4_2 

189.53 
(5. 05) 

218 . 48 
(5. 65) 

263 . 12 
(5.98) 

247.59 
(5.83) 

38.83 
(4.13) 

30.63 
(4.07) 

Q4_3 

48.40 
(0.66) 

48.09 
(0. 64) 

a  «~r  An 

47.41 
(0. 60) 

4  5.30 
(0. 60) 

-2  .  04 
(1.85) 

—  6.40 
(1.84) 

Q4_4 

90.61 
(1. 02) 

98.  17 
(1. 03) 

99.  55 
(1. 02) 

99.  63 
(1. 02) 

9  .  87 
(1.59) 

9  .96 
(1.59) 

CATARACT  EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
HIGH 
1987  1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

04  5 

0. 

83 

0. 

77 

0. 

78 

0. 

80 

-6. 

45 

-4  . 

41 

(0. 

08) 

(0. 

06) 

(0. 

07) 

(0. 

08) 

(12  . 

52) 

(13  . 

33) 

Q4  6 

19  . 

92 

23  . 

13 

27  . 

58 

23  . 

92 

38  . 

42 

20. 

08 

(0. 

55) 

(0. 

57) 

(0. 

60) 

(0. 

56) 

(4. 

10) 

(3. 

94) 

04  7 

311. 

81 

300. 

83 

306. 

31 

314  . 

53 

-1. 

76 

0  . 

87 

(5. 

25) 

(5. 

56) 

(5. 

54) 

(5. 

74) 

(2. 

45) 

(2. 

49) 

04  8 

360. 

83 

431. 

25 

450. 

31 

434  . 

35 

24  . 

80 

20. 

38 

(4. 

29) 

(4. 

57) 

(4. 

76) 

(4. 

05) 

(1. 

77) 

(1. 

63) 

04  9 

ac 

32  . 

12 

35. 

06 

39  . 

13 

44  . 

71 

21. 

85 

39  . 

21 

(0. 

53) 

(0. 

55) 

(0. 

58) 

(0. 

66) 

(2. 

44) 

(2. 

64) 

04  10 

108  . 

53 

151. 

43 

203  . 

57 

168  . 

90 

87  . 

56 

55. 

62 

(3. 

42) 

(4. 

15) 

(4. 

65) 

(4. 

53) 

(5. 

32) 

(5. 

23) 

04  11 

665. 

70 

693  . 

62 

749. 

34 

734  . 

66 

12  . 

56 

10. 

36 

(V. 

68) 

(8. 

22) 

(8. 

53) 

(8. 

48) 

(1. 

72) 

(1. 

72) 

Q4  12 

1026. 

53 

1124  . 

87 

1199. 

65 

1169  . 

01 

16 

86 

13  . 

88 

(9. 

64) 

(10. 

62) 

(10. 

97) 

(10 

54) 

(1 

.42) 

(1. 

39) 

P  ANESTH 

7 

67 

4 

58 

4  . 

72 

2 

.94 

-38 

.47 

-61 

65 

(0 

,53) 

(0 

32) 

(0 

31) 

(0 

.26) 

(8 

.  04) 

(7 

70) 

Q  ANESTH 

4 

.  38 

3 

.89 

4 

05 

2 

.  56 

-7 

.44 

-41 

55 

(0 

.  29) 

(0 

.27) 

(0 

.26) 

(0 

.21) 

(8 

.  98) 

(8 

23) 

P  OEYE  2 

33 

.  62 

35 

.43 

44 

.48 

42 

.28 

32 

.31 

25 

77 

(2 

.14) 

(2 

.  13) 

(2 

.23) 

(2 

.44) 

(9 

.  19) 

(9 

.  65) 

P  OEYE  3 

136 

.23 

162 

.  99 

196 

.81 

192 

.  89 

44 

.47 

41 

.  59 

(4 

.87) 

(5 

.23) 

(5 

.  50) 

(5 

.41) 

(5 

.  39) 

(5 

.34) 

0  OEYE  2 

50 

.  06 

57 

.80 

70 

.35 

64 

.  98 

40 

.  54 

29 

.82 

(2 

.  87) 

(3 

.  00) 

(3 

.  15) 

(3 

.14) 

(8 

.51) 

(8 

.49) 

Q  OEYE  3 

126 

.  57 

156 

.90 

189 

.25 

182 

.79 

49 

.  52 

44 

.42 

(4 

.48) 

(5 

.  04) 

(5 

.  53) 

(5 

.  37) 

(5 

.  62) 

(5 

.  53) 

P_ULTR_1 

90 

.  58 

105 

.33 

76 

.  04 

67 

.  01 

-16 

.  04 

-26 

.  02 

(1 

.  09) 

(1 

.  22) 

(0 

.93) 

(0 

.  85) 

(1 

.  58) 

(1 

.52) 

CATARACT  EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

P_ULTR_2 

5  .81 
(0.36) 

7  .  94 
(0.46) 

5 .  74 
(0. 34) 

4.33 
(0.26) 

-1 .  16 
(8.52) 

-25.42 
(7.63) 

P_ULTR_3 

6.  09 
(0.42) 

7  .80 
(0.46) 

6 .  00 
(0.33) 

5  .70 
(0.34) 

-1.48 
(8 . 68) 

-6.47 
(8.79) 

Q_ULTR_1 

87.21 
(0.97) 

92  .  53 
(0.98) 

92  .  13 
(0.93) 

95  .01 
(0.95) 

5  .  65 
(1.54) 

8  .  94 
(1.56) 

Q_ULTR_2 

5 .  36 
(0.31) 

6.46 
(0.34) 

6 .  60 
(0.34) 

6  .49 
(0.35) 

23  .  07 
(8 . 56) 

21.  03 
(8 . 67) 

Q_ULTR_3 

6  . 10 
(0.40) 

7.43 
(0.42) 

8.33 
(0.40) 

7  .  40 
(0.38) 

36 .  69 
(9.38) 

21.46 
(9. 10) 

P_ASCN_1 

76.  39 
(0.95) 

70  .  50 
(1. 00) 

37.86 
(0.65) 

22  .  00 
(0.45) 

-50 .43 
(1.51) 

-71.20 
(1.38) 

P_ASCN_2 

5.20 
(0.33) 

6 .  32 
(0. 39) 

3  .44 
(0. 24) 

1 .96 
(0.15) 

-33.85 
(7.85) 

-62 . 25 
(6. 99) 

P_ASCN_3 

4  . 11 
(0.27) 

4.43 
(0. 32) 

2.71 
(0. 17) 

1 .  50 
(0.13) 

-34 . 17 
(7.86) 

-63 .48 
(7.34) 

Q_ASCN_1 

73.38 
(0. 83) 

61.93 
(0.80) 

47.81 
(0.72) 

35. 19 
(0.68) 

-34 . 85 
(1. 50) 

-52 . 04 
(1.46) 

Q_ASCN_2 

4.78 
(0.28) 

4.94 
(0.28) 

3  .  77 
(0.23) 

3  .  00 
(0.22) 

-21.21 
(7.64) 

-37  .  25 
(7.50) 

Q_ASCN_3 

4  .  18 
(0. 27) 

4  .  17 
(0. 28) 

4  .  24 
(0.26) 

2.41 
(0.20) 

1.  57 
(8.91) 

-42.25 
(8.02) 

P_SECN_2 

7.36 
(0.90) 

5 .  50 
(0.67) 

7  .  89 
(0.77) 

5  .  69 
(0.69) 

7.21 
(16. 08) 

-22 . 64 
(15.46) 

P_SECN_3 

90.95 
(4.17) 

100 .76 
(4.23) 

111 . 98 
(4.17) 

109 . 95 
(4.29) 

23.13 
(6.48) 

20.89 
(6. 58) 

Q_SECN_2 

15.40 
(1.64) 

23.69 
(2.11) 

28  .  59 
(2 . 18) 

24  .  97 
(2 . 10) 

85  .  62 
(17 .71) 

62  . 10 
(17. 32) 

0_SECN_3 

82  .81 
(3.79) 

100.53 
(4.26) 

118 . 08 
(4.44) 

113 .71 
(4.47) 

42  .  60 
(7 . 05) 

37.31 
(7.08) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


J  VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
86-88  86-89 


N 

ALLOW 

RVU 

%_ASST 

P_ASST 

Q_ASST 

P_ADD 

%_ADD 

P_OTHER 

%_OTHER 

P  SURG3 


SURG  3 


NHOS_l 

I 

■  HDAY_1 
1 

.    HCOST  1 


9322 

1588 . 56 
(2 . 58) 

1548 . 13 


10262 

1605.92 
(1.83) 

1586. 54 


11202 

1572 . 58 
(1.51) 

1597 . 68 


11036 

1567 . 13 
(1.46) 

1602 . 39 


(2 . 54) 

(1.82) 

(1. 

50) 

(1. 

42) 

4  .33 
(0.21) 

2  .  13 
(0.14) 

2  . 
(0. 

08 
13) 

2  . 
(0. 

38 
15) 

14  .45 
(0.75) 

8  .  33 
(0. 64) 

7  . 
(0. 

70 
57) 

8  . 
(0. 

09 
54) 

16.27 
(0.80) 

8  .  01 
(0. 54) 

7  . 
(0. 

98 
52) 

8  . 
(0. 

85 
54 ) 

31.  65 
(1.86) 

33  .28 
(1.79) 

29  . 
(1. 

52 
61) 

33  . 
(1- 

73 
79) 

6.83 
(0.26) 

7  .48 
(0.26) 

7  . 
(0. 

82 
25) 

7  . 
(0. 

27 
25) 

0.55 
(0.23) 

0.76 
(0.21) 

1. 

(0. 

47 
18) 

2  . 
(0. 

76 
48) 

0.  28 
(0. 05) 

0.51 
(0. 07) 

1. 
(0. 

71 
12) 

1. 
(0. 

63 
12) 

.27  .  51 
(4.24) 

154 .40 
(4.41) 

157  . 
(4. 

53 
13) 

175. 
(4. 

60 
46) 

12  .31 
(0.34) 

14  .  88 
(0.35) 

15. 

(0. 

93 
35) 

16. 
(0. 

59 
35) 

0.  01 
(0. 00) 

0.  01 
(0. 00) 

0. 
(0. 

01 
00) 

0. 
(0. 

01 
00) 

0.05 
(0. 01) 

0.  06 
(0. 01) 

0. 
(0. 

04 
00) 

0. 
(0. 

06 
01) 

26.72 
(3.41) 

24  .46 
(2.86) 

21. 
(2. 

75 
50) 

27. 
(3. 

82 
42) 

20.  17 

-1.01 
(0. 19) 

3  .20 
(0. 19) 

-52 . 01 


■46.71 
(6. 50) 

■50.  97 
(5.86) 

-6.73 
(7.78) 

14  .  44 


165.91 
(52 .46) 

511. 33 


23  .  54 
(4 . 64) 

29.  39 


-11. 72 
(12 . 52) 

-20.73 
(15.04) 

-18 . 62 
(15.85) 


18.  39 

-1.35 
(0.19) 

3  .  50 
(0. 19) 

-45.01 


■43  .98 
(6.38) 

■45.  61 
(5.93) 

6.  56 
(8.16) 

6.35 


399. 60 
(95. 67) 

484  .  79 


37  .72 
(4.83) 

34.72 


-10.39 
(12 . 64) 

8  .  84 
(18.25) 

4  .  09 
(18 . 10) 


CATARACT  EXTRACTIONS 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 


ARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

86-88 

86-89 

OPD  1 

21.91 
(1.22) 

85.33 
(3 . 01) 

85.  01 
(2.82) 

53  .76 
(2.23) 

287 .91 
(14 . 02) 

145 . 31 
(11. 60) 

OPDS  1 

65.  94 
(2 . 97) 

55.76 
(2.61) 

31. 15 
(1.85) 

29.96 
(1.99) 

-52 .76 
(5.30) 

-54 . 57 
(5.41) 

PI  1 

116 .33 
(1. 50) 

131. 57 
(1.70) 

142 . 38 
(1.64) 

126. 39 
(1.51) 

22  .40 
(1.90) 

8  .  65 
(1.83) 

PI  2 

7  .  51 
(0.85) 

11.  65 
(1. 02) 

11.90 
(0.95) 

12  .20 

(0. 99) 

58.33 
(16. 98) 

62  .  44 
(17.42) 

Pl_3 

20.  08 
(0.25) 

23  .  12 
(0.26) 

25.22 
(0.26) 

25.77 
(0.27) 

25  .  61 
(1.82) 

28  .  33 
(1.83) 

Pl_4 

72  .  60 
(0.91) 

71.22 
(0.93) 

74  .  13 
(0.77) 

57  .83 
(0. 57) 

2  . 10 
(1.63) 

-20.35 
(1.47) 

Pl_5 

0.30 
(0. 03) 

0.41 
(0. 03) 

0  .  56 
(0. 04) 

0.  61 
(0. 04) 

86.  99 
(16.05) 

106 . 19 
(17.42) 

Pl_6 

15.  74 
(0.43) 

25.  03 
(0.58) 

30.46 
(0.61) 

29.91 
(0.61) 

93  .  53 
(4.74) 

89  .  99 
(4.75) 

Pl_7 

57  .  38 
(1. 32) 

70  .  62 
(1.57) 

73  .31 
(1. 53) 

77.86 
(1.44) 

27  .77 
(3 . 53) 

35.71 
(3.40) 

Pl_8 

34  .  04 
(1.09) 

37.28 
(1.19) 

41.  69 
(1.13) 

47  .  66 
(1.30) 

22.48 
(4.61) 

40.  01 
(4.97) 

Pl_9 

10.  72 
(0.24) 

12  .  88 
(0.27) 

14  .  98 
(0. 27) 

17  .  13 
(0.32) 

39.73 
(3.37) 

59  .  77 
(3.75) 

Pl_10 

4  .  50 
(0.75) 

5.33 
(0.71) 

6  .  68 
(0.73) 

10.  65 
(1.16) 

48.52 
(23.27) 

136.71 
(30.73) 

Pl_ll 

173.70 
(1. 98) 

202 . 19 
(2.28) 

215 . 69 
(2.21) 

204.25 
(2 . 07) 

24.17 
(1.71) 

17  .  59 
(1. 65) 

Pl_12 

207 . 74 
(2.43) 

239.46 
(2 .77) 

257 . 38 
(2.70) 

251.91 
(2.71) 

23  .89 
(1.75) 

21.26 
(1.75) 

Ql_l 

121. 97 
(1.51) 

127 . 24 
(1. 58) 

161. 32 
(1. 62) 

158 .21 
(1.59) 

32  .26 
(1.81) 

29.72 
(1.79) 

CATARACT 

EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

Ql_2 

8.23 
(0.91) 

12.43 
(1. 05) 

12  .89 
(0. 97) 

12  .87 
(1. 00) 

56.  62 
(16. 11) 

56.  31 
(16. 39) 

Ql_3 

22.43 
(0.28) 

23  .  84 
(0. 27) 

25.  19 
(0.26) 

24  .41 
(0.25) 

12  .  30 
(1.69) 

8  .80 
(1. 65) 

Ql_4 

73  .  19 
(0. 87) 

65.72 
(0.81) 

94.  11 
(0.80) 

93.43 
(0. 78) 

28.58 
(1. 62) 

27  .  66 
(1. 60) 

Ql_5 

0.30 
(0. 03) 

0.40 
(0. 03) 

0.  58 
(0. 04) 

0.  64 
(0. 05) 

92  .  29 
(16. 40) 

113 . 55 
(17 . 87) 

Ql_6 

17.72 
(0.44) 

24.74 
(0. 50) 

28.46 
(0.51) 

26.78 
(0.49) 

60.  57 
(3 .77) 

51.  07 
(3.71) 

Ql_7 

60.44 
(1.26) 

68  .  05 
(1.40) 

70.31 
(1.33) 

73  .  53 
(1.31) 

16.  33 
(3 . 03) 

21.  66 
(3 . 00) 

Ql_8 

31.92 
(0. 95) 

33  .  98 
(0.92) 

38  .  57 
(0.95) 

43  .  62 
(1. 02) 

20.82 
(4 . 22) 

36.  65 
(4.37) 

Ql_9 

10.76 
(0.23) 

12  .48 
(0.25) 

15.  08 
(0.26) 

16.98 
(0.31) 

40  .  12 

(3.29) 

57.79 
(3 . 60) 

Ql_10 

4  .  32 
(0.73) 

4  .  99 
(0.71) 

6. 13 
(0. 68) 

7  .71 
(0.97) 

42  .  12 
(23 . 14) 

78.70 
(28.09) 

Ql_ll 

182.41 
(1.94) 

195. 28 
(2.07) 

231. 63 
(2 . 04) 

231.74 
(2 . 01) 

26.98 
(1.54) 

27  .  05 
(1. 53) 

Ql_12 

214 .33 
(2.31) 

229.27 
(2.45) 

270. 19 
(2.45) 

275. 36 
(2.47) 

26.  07 
(1.57) 

28  .48 
(1. 58) 

NH0S_2 

0.  04 
(0. 00) 

0.  03 
(0. 00) 

0.  02 
(0. 00) 

0.  02 
(0. 00) 

-51. 59 
(5.78) 

-55.26 
(5.73) 

HDAY_2 

0.  11 
(0.01) 

0.  09 
(0. 01) 

0.  06 
(0.01) 

0.  17 
(0. 09) 

-39.42 
(10.96) 

60.45 
(88 . 62) 

HC0ST_2 

91.89 
(6.76) 

61.26 
(5.43) 

46.83 
(4 . 48) 

42.72 
(4.22) 

-49 . 04 
(8 . 82) 

-53 . 51 

(8 . 67) 

0PD_2 

68  .  54 
(3 . 06) 

657 .80 
(6.79) 

650. 43 
(6.27) 

195. 89 
(4 . 62) 

849.01 
(10. 18) 

185.82 
(8 . 08) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

86-88 

O  u      O  -7 

OPDS  2 

512.54 

551.02 

384.87 

428.45 

-24  91 

—  1       4  1 

(6.32) 

(6.61) 

(5.47) 

(5. 60) 

(1.63) 

(1.65) 

P2  1 

60  .  53 

62  .  03 

62.49 

54.49 

3.24 

—  9  97 

(2 . 13) 

(2 . 08) 

(1.93) 

(1.99) 

(4.74) 

(4.81) 

P2  2 

34.94 

38.09 

33.44 

37.22 

-4.29 

6  53 

(1. 97) 

(1.97) 

(1.74) 

(1.89) 

(7.53) 

(7.82) 

P2  3 

1.80 

1 .  99 

1 .  64 

1 .  69 

-8  . 75 

-6  .  15 

(0. 09) 

(0. 09) 

(0. 08) 

(0. 09) 

(6. 63) 

(6.93) 

P2  4 

9.88 

9  .  18 

8.71 

5.65 

-11.81 

-42.81 

(0.38) 

(0.39) 

(0.32) 

(0.23) 

(5. 07) 

(4.51) 

P2  5 

0  . 16 

0.36 

0.48 

0  . 19 

195 . 70 

18  .  05 

(0. 02) 

(0. 02) 

(0. 03) 

(0. 02) 

(22.01) 

(16.81) 

P2  6 

2.92 

3.63 

5 .  64 

5.35 

93.30 

83.29 

(0.17) 

(0.21) 

(0.35) 

(0.26) 

(13 . 52) 

(10. 62) 

P2  7 

29  .  65 

23.08 

22.34 

27.71 

-24 . 65 

-6  .  53 

(0.91) 

(0. 77) 

(0.70) 

(0.81) 

(3 .87) 

(4.12) 

P2  8 

300 . 57 

345.05 

386.24 

416 . 17 

28.50 

38.46 

(3 . 32) 

(3.76) 

(4 . 09) 

(4.29) 

(1.75) 

(1.81) 

P2  9 

3.83 

4.38 

4  .  18 

3  .  88 

9.34 

1.49 

(0. 09) 

(0.10) 

(0. 09) 

(0. 10) 

(3.31) 

(3 .45) 

P2  10 

113 . 55 

176.95 

209 . 44 

296.00 

84.45 

160.68 

(2 .77) 

(3.45) 

(3.44) 

(4 . 62) 

(3 . 89) 

(4.75) 

P2  11 

90.18 

85  .  11 

84.83 

82.21 

-5.93 

-8  .  84 

(2.36) 

(2.28) 

(2.10) 

(2.21) 

(3.51) 

(3 .59) 

P2_12 

390.75 

430 . 15 

471.07 

498.38 

20 .  56 

27  .  54 

(4.17) 

(4 . 53) 

(4.86) 

(4 . 98) 

(1.64) 

(1.66) 

Q2_l 

77  .  18 

86.  58 

80.33 

71.80 

4  .  08 

-6.97 

(2.76) 

(3 . 18) 

(2.46) 

(2.47) 

(4.79) 

(4.80) 

Q2_2 

53  .  08 

63  .  67 

50.  36 

50.25 

-5.  12 

-5.35 

(2 . 66) 

(3.12) 

(2.33) 

(2.36) 

(6. 67) 

(6.70) 

CATARACT 

EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 

T  Q  Q  Q 

iy  o  y 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

Q2_3 

2  .  22 
(0. 11) 

2  .38 
(0. 10) 

1.96 
(0. 09) 

z  .  Id 
(0. 10) 

-11. 64 
(6.47) 

-3  .  12 

(6.86) 

Q2_4 

10.47 
(0.40) 

8.43 
(0.35) 

11.  37 
(0.38) 

y .  i  / 

(0.35) 

8  .  61 
(5.23) 

-12 . 38 
(5. 04) 

Q2_5 

0.  12 
(0. 02) 

0.  37 
(0. 02) 

0.  53 
(0. 03) 

V  .  ZZ 

(0.02) 

324 . 99 
(27 .41) 

76.  01 
(19.49) 

Q2_6 

3  .30 
(0. 18) 

3  .  60 
(0. 19) 

4.45 
(0.23) 

O  .  4  Z 

(0.26) 

34.81 
(8.78) 

64  .  16 
(9 . 52) 

Q2_7 

30.83 
(0.92) 

23.42 
(0.72) 

23  .  04 
(0. 69) 

J  Z  .  ou 
(0.84) 

-25.27 
(3.72) 

6.40 
(4 . 04) 

Q2_8 

230.20 
(2.74) 

311. 23 
(3 . 52) 

331. 09 
(3 . 53) 

z  y  o .  o  / 
(2 . 68) 

43.83 
(1.94) 

28.44 
(1.67) 

Q2_9 

4  .  11 
(0. 09) 

4  .38 
(0. 09) 

4  .  07 
(0. 08) 

(0 . 08) 

-0.  92 
(2 . 88) 

-14.53 
(2.84) 

Q2_10 

101. 90 
(2.79) 

167 . 65 
(3 . 66) 

175.47 
(3 . 13) 

loo .  oo 
(3.25) 

72  .20 
(4.11) 

63  .75 
(4.21) 

Q2_ll 

108 . 01 
(2 .96) 

110. 00 
(3.31) 

103 . 37 
(2 . 62) 

-LU4  .  D  U 

(2 . 68) 

-4  .30 
(3 . 66) 

-3  .  15 

(3 . 69) 

Q2_12 

338.20 
(4.13) 

421.23 
(4.93) 

434.46 
(4 . 65) 

a  r\r\    0  "7 
4  U  U  .  Z  1 

(3.90) 

28.46 
(1.84) 

18  .35 
(1.68) 

NH0S_3 

0.  09 
(0. 00) 

0.  09 
(0. 00) 

0.  09 
(0 . 00) 

U  .  U  0 
(0 . 00) 

-3  .  63 
(5.23) 

-14 . 32 
(5. 04) 

HDAY_3 

0.59 
(0. 03) 

0.63 
(0. 03) 

0.  65 
(0. 03) 

U  .  D  J 

(0. 03) 

9.  37 
(7 . 38) 

-9  .  54 

(6. 66) 

HCOST  3 

I 

261. 07 
(13 . 69) 

275.47 
(12 . 82) 

293 .91 
(15. 05) 

Z 0 1 . lb 
(13 . 17) 

12  .  58 
(7 . 79) 

2  .  33 
(7.27) 

OPD_3 

i 

46.30 
(2.75) 

146. 11 
(4.31) 

137 . 30 
(4.07) 

68.31 
(3 . 09) 

196.57 
(10. 60) 

47  .  56 
(8 . 92) 

OPDS_3 

101.24 
(3 . 68) 

86.31 
(3 . 12) 

56.34 
(2.41) 

59  .  08 
(2.43) 

-44 .35 
(4.35) 

-41. 65 

(4.36) 

CATARACT 

EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 

'1  o  o  o 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

P3_l 

163 . 13 
(4 . 64) 

194 . 87 
(4 . 84) 

201. 30 
(4.57) 

z  ±  / .  y  o 
(4 . 88) 

23.40 
(3.99) 

33  .  61 
(4.13) 

P3_2 

132 . 16 
(4.37) 

159.36 
(4.52) 

162.73 
(4 .25) 

Ton     A  c\ 
lbU  .41) 

(4.57) 

23  .  14 
(4.61) 

36.50 
(4.78) 

P3_3 

18  .  38 
(0.46) 

20.82 
(0.47) 

22  .  65 
(0.50) 

z z  .  ot> 
(0.50) 

23.27 
(3 . 67) 

22.77 
(3.71) 

P3_4 

5.40 
(0.30) 

6.  27 
(0.33) 

5.95 
(0.24) 

C     7  1 
O  .  /  ± 

(0.22) 

10.  06 
(7.20) 

5.  67 
(6.95) 

P3_5 

0.04 
(0.01) 

0.  10 
(0.01) 

0.  11 
(0.01) 

U  .  1-i 
(0. 02) 

167 .21 
(41.74) 

206. 17 
(54.40) 

P3_6 

5.  57 
(0.27) 

6.88 
(0.32) 

7  .  97 
(0.32) 

Q      T  Q 
Oilti 

(0.34) 

43  .  03 
(7 . 56) 

46.83 
(7.82) 

P3_7 

154 . 05 
(4 . 68) 

177 . 17 
(4.77) 

196. 30 
(5. 63) 

Z  1 U  .  b  / 
(5.45) 

27.43 
(4.75) 

36.76 
(4.67) 

P3_8 

123 . 20 
(2 . 66) 

146.88 
(3 . 15) 

167 . 63 
(3 . 39) 

lob. b4 
(3.92) 

36.  06 
(3.49) 

51.49 
(3.84) 

P3_9 

14  .77 
(0.41) 

17  .  64 
(0. 42) 

20.  56 
(0.47) 

2  4  .  U  J 
(0. 53) 

39.26 
(4.22) 

62.76 
(4.53) 

P3_10 

57  .85 
(3 . 52) 

86.  59 
(4.13) 

72.83 
(3.38) 

TIC       Q  "7 

(4.84) 

25.90 
(8.43) 

100. 30 
(10. 34) 

P3_ll 

317 . 18 
(6. 58) 

372 . 04 
(6. 82) 

397.60 
(7.23) 

(7.30) 

25.36 
(3 . 08) 

35.  14 
(3 . 10) 

P3_12 

440.38 
(8.24) 

518 .92 
(8.79) 

565.23 
(9.53) 

b ID . Z  1 
(9 . 82) 

28  .  35 
(2.86) 

39.71 
(2.91) 

Q3_l 

167 . 82 
(4.76) 

199 . 56 
(4.85) 

212 . 89 
(4 . 80) 

224.81 
(5. 02) 

26.85 
(4.03) 

33  .96 
(4.12) 

Q3_2 

136. 08 
(4.49) 

163 .72 
(4 . 54) 

171. 46 
(4.40) 

185. 15 
(4.63) 

26.  00 
(4 . 62) 

36.  06 
(4.74) 

Q3_3 

19  .  60 
(0.48) 

20.  67 
(0.45) 

21.81 
(0.47) 

20.92 
(0.46) 

11.27 
(3.41) 

6.74 
(3 . 37) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


VARIABLE 


DA  VMFHT 
tri\  L  1*1  Hi  IN  X 

DPniTr'TTnM 

KHUU^  J-  _L  \JVi 

MEDIUM 

1986 

1987 

1988 

1989 

5.51 

6.  13 

9.90 

10.  15 

(0.30) 

/A     11  \ 

(  A  TOl 
(  U  .  J  O  ) 

/A  TO\ 
^  U  .  J  O  ^ 

0.  04 

0. 11 

0.  13 

0. 13 

(0.01) 

(0.02) 

(0. 02) 

(0. 02) 

5.28 

7.49 

7  .  55 

7  .40 

(0.25) 

(0.33) 

(0.28) 

(0.28) 

PERCENT  CHANGE 
86-88  86-89 


Q3_4 
Q3_5 
Q3_6 
Q3_7 
Q3  8 


153 .91 
(4 . 53) 

110. 16 


165. 82 
(4.32) 

132 .90 


178 . 61 
(4.90) 

146.97 


185.82 
(4.74) 

144 .25 


(2  . 

29 ) 

(2  . 

66) 

(2  . 

79 ) 

(2  . 

70) 

Q3_9 

15. 

06 

17  . 

01 

20 . 

36 

22  . 

78 

CO . 

38) 

(0 . 

38) 

( 0 . 

43) 

( 0 . 

47) 

Q3_10 

54  . 

78 

83  . 

28 

67  . 

22 

88  . 

85 

( 3  . 

34) 

( 4  . 

03 ) 

( 3  . 

07) 

(3  . 

96) 

Q3_ll 

321 . 

73 

365  . 

38 

391 . 

50 

410 . 

63 

(6. 

57) 

(6. 

55) 

(6. 

83) 

(6. 

92) 

Q3_12 

431. 

89 

498  . 

28 

538  . 

46 

554  . 

88 

(V. 

91) 

(8. 

20) 

(8. 

71) 

(8. 

59) 

NH0S_4 

0. 

15 

0. 

13 

0. 

12 

0. 

11 

(0. 

00) 

(0. 

00) 

(0. 

00) 

(0. 

00) 

HDAY_4 

0. 

75 

0. 

79 

0. 

75 

0. 

76 

(0. 

03) 

(0. 

03) 

(0. 

03) 

(0. 

10) 

HC0ST_4 

379. 

69 

361. 

19 

362. 

49 

337  . 

69 

(16. 

13) 

(14. 

61) 

(16. 

26) 

(14. 

47) 

0PD_4 

136. 

75 

889  . 

23 

872  . 

73 

317  . 

96 

(4. 

70) 

(8. 

20) 

(7. 

97) 

(6. 

40) 

0PDS_4 

679  . 

72 

693  . 

09 

472  . 

37 

517  . 

49 

(7. 

24) 

(7. 

33) 

(6. 

30) 

(6. 

52) 

P4_l 

339. 

99 

388  . 

47 

406. 

17 

398  . 

85 

(5. 

34) 

(5. 

58) 

(5. 

31) 

(5. 

55) 

79.54 
(8.71) 

190 . 29 
(43.76) 

42  .  89 
(7 . 09) 

16.  05 
(4.34) 

33.41 
(3 . 27) 

35.  19 
(3 . 80) 

22.70 
(8.28) 

21.  68 
(2.94) 

24  .  67 
(2.72) 

-18 . 63 
(4 . 00) 

0.32 
(6.25) 

-4  .  53 
(6. 03) 

538.21 
(6.77) 

-30.51 
(1.41) 

19  .  47 
(2 . 22) 


84  .  09 
(8.71) 

206.92 
(46  .  98) 

40.  05 
(7 . 03) 

20.73 
(4.26) 

30.95 
(3.21) 

51.  30 
(4 . 00) 

62  .20 
(9.45) 

27  .  63 
(2.96) 

28  .  48 
(2 .70) 

-26.20 
(3 . 85) 

1.  66 
(13 . 64) 

-11. 06 
(5.71) 

132 . 52 
(5.81) 

-23 . 87 
(1.43) 

17  .31 
(2.27) 


CATARACT  EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

M 

1987 

REDUCTION 
E  D  I  U  M 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

P4_2 

174 . 61 
(4.80) 

209 . 10 
(4.96) 

208 . 07 
(4.61) 

229.83 
(4 . 95) 

19  . 16 
(3.81) 

31.  62 
(3.95) 

P4_3 

40.25 
(0.58) 

45 .  93 
(0.59) 

49 .  52 
(0.61) 

50 .  02 
(0. 62) 

23  .  01 
(2 . 09) 

24  .26 
(2 . 11) 

P4_4 

87  .  89 
(0. 98) 

86.67 
(1. 02) 

88  .  79 
(0.82) 

69  . 19 
(0.62) 

1 .  03 
(1.45) 

-21.27 
(1.32) 

P4_5 

0 .  50 
(0. 04) 

0  .  87 
(0. 04) 

1 .  14 

(0. 05) 

0  .  93 

(0. 05) 

128 .71 
(13 . 04) 

86 .  13 
(13 .23) 

P4_6 

24.23 
(0. 57) 

35  .  54 
(0.75) 

44  .  07 
(0.82) 

43.43 
(0.80) 

81 .  89 
(4.14) 

79  .26 
(4 . 06) 

P4_7 

241.07 
(5.11) 

270.87 
(5.32) 

291.95 
(6.17) 

316.25 
(5.93) 

21.11 
(3.33) 

31. 18 
(3.25) 

P4_8 

457 . 81 
(4 . 68) 

529 . 20 
(5. 58) 

595 . 56 
(5.99) 

650 . 47 
(6. 64) 

30 .  09 
(1.66) 

42  .  08 
(1.77) 

P4_9 

29.32 
(0. 53) 

34.90 
(0.56) 

39.73 
(0. 59) 

45.05 
(0. 68) 

35 .  53 
(2 . 69) 

53  .  67 
(2.93) 

P4_10 

175 . 90 
(5. 02) 

268 . 86 
(6.11) 

288 . 95 
(5.51) 

422.51 
(7.80) 

64  .27 
(4.24) 

140 . 21 
(5.27) 

P4_ll 

581.06 
(7.42) 

659 . 33 
(7 . 79) 

698 . 12 
(8.19) 

715 . 09 
(8 . 15) 

20 . 15 
(1.90) 

23  .  07 
(1.90) 

P4_12 

1038 . 87 
(10. 03) 

1188 . 54 
(11. 01) 

1293 . 68 
(11. 97) 

1365 . 56 
(12 .26) 

24  .  53 
(1. 50) 

31.45 
(1. 52) 

Q4_l 

366.97 
(5.75) 

413.38 
(6.03) 

454.53 
(5.69) 

454 . 83 
(5.86) 

23.86 
(2.21) 

23.94 
(2.24) 

Q4_2 

197 . 39 
(5.25) 

239.82 
(5. 52) 

234.71 
(4.99) 

248.26 
(5.19) 

18  .  91 
(3 . 67) 

25.77 
(3.74) 

Q4_3 

44.25 
(0. 62) 

46.89 
(0.58) 

48.96 
(0.59) 

47.47 
(0.57) 

10.  65 
(1.92) 

7  .29 
(1.90) 

Q4_4 

89  . 17 
(0.94) 

80.  29 
(0.91) 

115.37 
(0.90) 

112 .75 
(0.88) 

29  .  39 
(1.46) 

26.45 
(1.45) 

CATARACT  EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

Q4  5 

0. 

47 

0. 

88 

1. 

24 

1. 

00 

163  . 

45 

112  . 

29 

(0. 

04) 

(0. 

04) 

(0. 

06) 

(0. 

06) 

(14. 

23) 

(14. 

15) 

Q4_6 

26. 

31 

35. 

83 

40. 

46 

39. 

60 

53  . 

79 

50. 

50 

(0. 

57) 

(0. 

69) 

(0. 

66) 

(0. 

66) 

(3. 

31) 

(3. 

32) 

Q4_7 

245. 

18 

257  . 

29 

271. 

96 

292  . 

15 

10. 

92 

19. 

16 

(4. 

94) 

(4. 

79) 

(5. 

34) 

(5. 

17) 

(2. 

97) 

(2. 

92) 

Q4_8 

372  . 

28 

478  . 

11 

516. 

63 

483  . 

54 

38  . 

77 

29. 

89 

(3. 

96) 

(4. 

95) 

(5. 

12) 

(4. 

36) 

(1- 

74) 

(!• 

58) 

Q4_9 

29  . 

93 

33  . 

87 

39  . 

51 

43  . 

28 

32  . 

00 

44  . 

59 

(0. 

49) 

(0. 

52) 

(0. 

55) 

(0. 

61) 

(2. 

46) 

(2. 

62) 

Q4_10 

161. 

00 

255. 

92 

248. 

82 

263  . 

42 

54  . 

55 

63  . 

62 

(4. 

89) 

(6. 

21) 

(5. 

00) 

(5. 

90) 

(4. 

34) 

(4. 

76) 

Q4_ll 

612. 

15 

670. 

67 

726. 

49 

746. 

98 

18 

68 

22  . 

03 

(V. 

59) 

(7. 

82) 

(7. 

80) 

(7. 

85) 

(1. 

78) 

(1 

78) 

Q4_12 

984  . 

43 

1148  . 

78 

1243  . 

12 

1230 

51 

26 

28 

25 

00 

(9 

58) 

(10. 

43) 

(10 

89) 

(10 

27) 

(1 

47) 

(1 

43) 

P_ANESTH 

10 

.73 

8 

77 

12 

58 

4 

.39 

17 

21 

-59 

.  07 

(0 

.  51) 

(0. 

40) 

(0 

.45) 

(0 

27) 

(6 

.31) 

(5 

35) 

Q_ANESTH 

7 

.  92 

8 

13 

11 

.  66 

4 

.  60 

47 

.  13 

-42 

.  00 

(0 

.36) 

(0 

.35) 

(0 

.  39) 

(0 

.27) 

(6 

.  77) 

(5 

.74) 

P_OEYE_2 

32 

.  84 

36 

.  00 

32 

.53 

36 

.86 

-0 

.  94 

12 

.24 

(1 

.  94) 

(1 

.92) 

(1 

.73) 

(1 

.92) 

(7 

.93) 

(8 

.31) 

]  P_OEYE_3 

147 

.81 

178 

.71 

182 

.  78 

207 

.  14 

23 

.  65 

40 

.  14 

(4 

.81) 

(4 

.96) 

(4 

.  63) 

(5 

.14) 

(4 

.  51) 

(4 

.76) 

.  Q_0EYE_2 

50 

.  79 

61 

.  56 

49 

.31 

49 

.  16 

-2 

.  92 

-3 

.  22 

(2 

.  66) 

(3 

.  10) 

(2 

•  34) 

(2 

.35) 

(6 

.96) 

(6 

.99) 

Q  OEYE  3 

153 

.36 

184 

.91 

192 

.  62 

212 

.20 

25 

.  60 

38 

.  37 

■       —  — 

(4 

.  92) 

(5 

.  05) 

(4 

.80) 

(5 

.  25) 

(4 

.48) 

(4 

.  69) 

P_ULTR_1 

77 

.31 

76 

.95 

78 

.21 

62 

.  09 

1 

.  16 

-19 

.  69 

■ 

(0 

.91) 

(0 

.94) 

(0 

.77) 

(0 

.  58) 

(1 

.  55) 

(1 

.40) 

CATARACT 

EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

P_ULTR_2 

10.  54 
(0.39) 

9.51 
(0.40) 

9  .  11 
(0.33) 

r—      o  *""7 

5.87 
(0.23) 

-13 . 57 
(4.88) 

-44 .35 
(4.35) 

P_ULTR_3 

6.44 
(0.34) 

7  .  09 
(0.36) 

6.  62 
(0.26) 

6.59 
(0.25) 

2  .72 
(6. 64) 

2  .  34 
(6. 51) 

Q_ULTR_1 

78  .42 
(0.88) 

71.32 
(0.83) 

99  .36 
(0.80) 

99.86 
(0.78) 

26.70 
(1.51) 

27.33 
(1.50) 

Q_ULTR_2 

11.  00 
(0.40) 

8  .81 
(0.35) 

11.91 
(0.39) 

9  .  57 
(0.35) 

8  .28 
(5. 08) 

-12 . 97 
(4.89) 

Q_ULTR_3 

6.  59 
(0.33) 

6.96 
(0.34) 

10.94 
(0.40) 

11.43 
(0.41) 

65.95 
(7.92) 

73  .  27 
(7.95) 

P_ASCN_1 

57  .  37 
(0.79) 

52  .24 
(0.81) 

40.  02 
(0. 61) 

2  4.31 
(0.42) 

-30.24 
(1.75) 

-57.63 
(1.56) 

P_ASCN_2 

6.  59 
(0.31) 

7  .  18 
(0.34) 

5.  08 
(0.25) 

2.44 
(0.15) 

-22.86 
(6. 04) 

-62.99 
(5.19) 

P_ASCN_3 

3.99 
(0.25) 

4  .  00 
(0.25) 

3  .  02 
(0. 16) 

2  .  17 
(0.13) 

-24.20 
(7 . 53) 

-45. 53 
(7.12) 

Q_ASCN_1 

58.  01 
(0.76) 

47  .  59 
(0. 69) 

49  .  58 
(0. 67) 

3  9.21 
(0.62) 

-14 . 54 
(1.74) 

-32.41 
(1.69) 

Q_ASCN_2 

6.90 
(0.31) 

6.72 
(0.30) 

6.37 
(0.28) 

3.78 
(0.22) 

-7  .  75 
(6. 08) 

-45.27 
(5. 51) 

Q_ASCN_3 

4  .  14 
(0.25) 

3  .  87 
(0.23) 

5.44 
(0. 28) 

3.84 
(0.22) 

31.43 
(9 . 05) 

-7.22 
(8. 17) 

P_SECN_2 

9  .  11 
(1.01) 

7  .83 
(0. 85) 

2  .  27 
(0. 51) 

2  .  19 
(0.48) 

-75. 08 
(12 .40) 

-76. 00 
(12.24) 

P_SECN_3 

106. 16 
(4.14) 

126. 94 
(4.32) 

126. 65 
(4 . 05) 

142 . 74 
(4.36) 

19  .30 
(5.45) 

34.46 
(5. 67) 

Q_SECN_2 

18  .  53 
(1.67) 

21.78 
(2. 17) 

5.  62 
(0.90) 

4.75 
(0.91) 

-69 . 69 
(10. 23) 

-74 . 37 
(10.27) 

Q_SECN_3 

106. 37 
(4.10) 

126.94 
(4.25) 

131. 14 
(4.15) 

145. 12 
(4.39) 

23  .  29 
(5.49) 

36.43 
(5. 65) 

CATARACT  EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 

Li    U  W 

1988 

CATEGORY 
1989 

P  T  P  C  T?  M  T1 

86-88 

86-89 

N 

8252 

9185 

10147 

9277 

22.96 

12  .42 

1  A  9  A     Q  A 
1  4  Z  4  .  Z?  4 

(2.90) 

1  A  R  Q     9  R 

(2 . 13) 

1  A  A  A     55  7 

(2 . 05) 

1  A  RQ     o  $5 
14  Jl7  •  Z  O 

(2 . 13) 

o  on 
z  •  o  u 

(0.25) 

z  .  4  x 
(0.25) 

■DT7TT 

1 Jul . DU 

(2.47) 

1  J03  .  4  / 

(1.86) 

icon   i s 

1DUU  .  X  D 

(1. 55) 

i  cni  An 

1DU1 .iu 

(1. 50) 

9     9  R 
Z  .  Z  o 

(0.19) 

O     R  R 
Z  .  O  D 

(0. 18) 

5-  1CCT 

R     fi  1 

(0.25) 

9  in 
(0. 16) 

9     1  A 
Z  .  11 

(0.14) 

1     R  9 
1  •  O  J 

(0.14) 

—  fi  1     R  R 
D  1  .  O  o 

—  fi7    9  A 
O  /  .  -j  4 

P  JCQT 

(0.83) 

fi    Q  7 

(0.51) 

R    9  1 

(0. 65) 

O  •  O  _7 

(0. 63) 

—  R  1     4  1 

D  1  •  4  1 

(6.17) 

—  R  Q    7  R 

(6.08) 

9  n  SQ 

Z  U  •  O  _7 

(0.95) 

(0. 58) 

R  19 
O  .  X  z 

(0.55) 

(0. 54) 

—  f\  1       1  ? 
U  1  « 

(5.26) 

—  P.O.  RO 
O  Q  •  D  Z 

(5.23) 

p  a  nn 

J  J  1  1  J 

(1.99) 

(1.96) 

9  9     9  7 
j  Z  .  J  / 

(1.79) 

9  9     1  fi 
J  Z  .  1  D 

(1. 89) 

—  7    R  7 
/  .  o  / 

(7 . 63) 

—  R     A  fi 
O  .  4  D 

(7.81) 

5-  a  nn 

R     "7  "7 

(0.31) 

R    R  Q 

o  •  o  z> 
(0.30) 

R     7  R 

(0.28) 

q   n  i 

?  •  Ul 

(0.30) 

n   n  r 
u.  uo 

9     7  1 
Z  .  /  X 

■p  OrP'H"FP 

Ui  OJ 

(0.40) 

n  71 

u  .  /  X 

(0.23) 

1     9  9 
x  .  o  z 

(0.24) 

n  q  fi 
(0.29) 

r  a   n  fi 

31  .  UD 

(54 . 32) 

19    A  R 
X  Z  .  4  D 

(57 . 57) 

9-  nTHFR 

O      W  J.  i  1  i_j  X\ 

\J  m  Z  Zi 

(0. 06) 

n  4 

(0. 07) 

(0. 07) 

n  7R 

(0. 09) 

R  fi    9  7 

1  RQ  AA 

X  D  -7  .  4  4 

P  QTTPn9 

IT      DU  X\LJ  J 

19  7  fiR 

1  Z  /  .  D  O 

(4.42) 

1  A  9    1  fi 

X  4  -J  •  X  O 

(4.39) 

i  Rn  i  n 
(4.16) 

1  9  9    9  7 
1  o  z  .  z  / 

(4 . 08) 

1  7  Rfi 

X  /  .  _>  Q 

(4.75) 

9  RQ 

(4.71) 

5-  CTTPP9 

11     7  Q 
XX.  1  z) 

(0.36) 

19     fi  R 

(0.36) 

1  A     R  9 
14  »  O  J 

(0.35) 

19     R  A 
lJ  .  34 

(0.36) 

9  R     7  Q 
Z  D  .  /  z) 

1  A  B3 
X  4  .  O  Z 

iNriwo  l 

n   n  i 
(0. 00) 

n   n  i 
u .  u  X 

(0. 00) 

n  n  i 

U  i  Ul 

(0.00) 

n  n  i 

U  •  Ul 

(0. 00) 

—  fi     Q  R 

(12 . 84) 

—  fi  OA 
D  .  Z  4 

(13 . 17) 

HDAY_1 

0.  07 
(0. 01) 

0.  07 
(0. 01) 

0.  06 
(0.01) 

0.  06 
(0.01) 

-11. 50 
(15.70) 

-15. 54 
(15.81) 

■  HC0ST_1 

26.38 
(3.43) 

28  .  13 
(3.21) 

23  .75 
(2.92) 

25.96 
(3 . 13) 

-9  .  96 
(17 . 08) 

-1.  59 
(17 . 60) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

OPD_l 

30.24 
(1. 60) 

84  .38 
(3 . 05) 

81.  66 
(2 . 87) 

46.72 
(2 . 16) 

170. 06 
(10.87) 

54  .  50 
(8.88) 

OPDS_l 

46.  07 
(2.40) 

41.40 
(2.34) 

26.  50 
(1.73) 

20.96 
(1.61) 

-42.47 
(6.42) 

-54 . 50 
(6.27) 

Pl_l 

101.86 
(1.37) 

117 .71 
(1.43) 

101. 11 
(1.30) 

96.  23 
(1.28) 

-0.73 
(1.85) 

-5.52 
(1.84) 

Pl_2 

6.89 
(0.80) 

7  .95 
(0. 85) 

8.72 
(0. 87) 

9.48 
(0.88) 

26.66 
(17 . 19) 

37  .  60 
(17.28) 

Pl_3 

17  .98 
(0.25) 

20.40 
(0.24) 

21.35 
(0.24) 

23  .  19 
(0. 38) 

18  .  77 
(1.91) 

29  .  03 
(2.53) 

Pl_4 

66.  70 
(0.77) 

75.  10 
(0.80) 

55.  63 
(0. 60) 

49  .  04 
(0.50) 

-16. 60 
(1.46) 

-26.48 
(1.38) 

Pl_5 

0.23 
(0.03) 

0.29 
(0.03) 

0.27 
(0. 03) 

0.46 
(0. 15) 

17  .34 
(16.47) 

101. 74 
(67 . 65) 

Pl_6 

9  .86 
(0.39) 

13  .  88 
(0.45) 

14  .93 
(0.42) 

14  .  06 
(0.43) 

51.  41 
(5.87) 

42  .  60 
(5.91) 

Pl_7 

45.  57 
(1.27) 

51.  31 
(1.20) 

55.44 
(1.21) 

61.20 
(1.47) 

21.  66 
(3 . 84) 

34.30 
(4 . 25) 

Pl_8 

24  .  35 
(0.87) 

27  .  15 
(0.98) 

32  .48 
(1. 10) 

33  .  94 
(1.25) 

33  .  38 
(5.74) 

39.35 
(6.23) 

Pl_9 

7.73 
(0.20) 

8  .85 
(0.21) 

10.90 
(0.24) 

13  .48 
(0.34) 

41.  12 
(4 . 04) 

74  .  47 
(5. 16) 

Pl_10 

3  .  80 
(0.57) 

5.  08 
(0.61) 

6.  67 
(0.84) 

6.  52 
(0.98) 

75.31 
(26.80) 

71.  59 
(29.80) 

Pl_ll 

147  .43 
(1.85) 

169 . 03 
(1.85) 

156. 55 
(1.76) 

157 .44 
(1.94) 

6.  19 
(1.73) 

6.79 
(1.82) 

Pl_12 

171. 78 
(2.24) 

196. 18 
(2.28) 

189 . 03 
(2.29) 

191. 37 
(2.51) 

10.  04 
(1.86) 

11.41 
(1.96) 

Ql_l 

119 .71 
(1.50) 

130. 10 
(1.46) 

133 . 15 
(1. 50) 

136. 62 
(1.49) 

11.23 
(1.78) 

14  . 13 
(1.77) 

CATARACT  EXTRACTIONS 

,  VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

1  Q  55  7 

REDUCTION 

LOW 
1  qoo 

X  .7  O  O 

CATEGORY 
1  QfiQ 

170^ 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

1 

Ql_2 

8  .  13 
(0.93) 

Q  11 
7  >  11 

(0.93) 

q  q  n 

7>7U 

(0.98) 

1  O    7  ft 
(0.95) 

21.83 
(16. 64) 

27  .  67 
(16. 35) 

Ql_3 

20.72 
(0.28) 

00     fi  Q 

(0.27) 

01  17 
z  j  .  x  / 

(0.26) 

(0.27) 

11.  83 
(1.84) 

14  .  03 
(1.88) 

Ql_4 

79  .  42 
(0.86) 

ft  4  no 
(0.82) 

R4  m 

04  ■  Ul 

(0.80) 

D  /  •  OS 

(0.81) 

5.78 
(1.48) 

10.42 
(1.48) 

■  Ql_5 

0.23 
(0. 03) 

o  o  q 
(0. 03) 

o  9R 
(0. 03) 

O    7  7 

(0. 04) 

18  .  62 
(16.90) 

41.23 
(20.98) 

.  Qi_6 

10.80 
(0.36) 

IT    ft  fi 
x  o  •  o  o 

(0.38) 

(0.38) 

1  4  Rfi 
(0.39) 

43  .  98 
(4.85) 

34.78 
(4.93) 

Ql_7 

52  .  69 
(1.41) 

R4    Q  Q 

(1.21) 

fin  rq 
(1.26) 

£7  Rfi 

(1.38) 

15.  00 
(3 . 59) 

21.25 
(3.74) 

Ql_8 

25.  12 
(0.74) 

9  7  77 
z,  /  •  o  o 

(0.79) 

7 1   n  ■? 

J  X  .  \J 

(0.84) 

7  0    ft  R 
(0.94) 

23.49 
(4.46) 

30.76 
(4.78) 

■  Ql_9 

8. 15 
(0.21) 

ft     Q  7 
O.J// 

(0.21) 

11     4  7 
X  X  .  4  ~> 

(0.24) 

IT    4  7 
1 J  •  .4  0 

(0.28) 

40.  19 
(3.88) 

64  .81 
(4.28) 

,  Ql_10 

3  .36 
(0. 54) 

7  fift 
J  «  DO 

(0.51) 

4    7  7 

(0. 65) 

7    4  R 

(0. 63) 

30.  09 
(24 . 95) 

2  .  57 
(24 . 51) 

Ql_ll 

172  .39 
(2 . 04) 

lO  J  •  KJ  z? 

(1.88) 

i  qi  74. 
(1.93) 

0  00  RO 
(2 . 00) 

12  .  38 
(1. 63) 

16.  30 
(1. 65) 

Ql_12 

197.51 
(2.36) 

0  ~\  0    4  7 

(2 . 19) 

00  A  1 
(2.26) 

6  -J  J    a  OH 

(2.40) 

13  .80 
(1.65) 

18.14 
(1.70) 

"  NH0S_2 

0.  07 
(0. 00) 

o  04 

(0. 00) 

n  o? 

(0. 00) 

0  00 
(0. 00) 

-65. 35 
(4.58) 

-75. 56 
(4.46) 

-  HDAY_2 

0.  18 
(0. 01) 

n  i  fi 
(0. 03) 

o  oq 
(0. 01) 

0  OQ 

(0. 02) 

-53 . 03 
(10. 98) 

-51.35 
(13 . 80) 

HC0ST_2 

121.81 
(7.13) 

ft  ?    4  4 
(6.32) 

50  20 
(5. 27) 

4ft  1ft 
(10. 57) 

-58.79 
(7.28) 

-60.45 
(10.47) 

0PD_2 

110. 11 
(3 . 61) 

630. 12 
(6. 06) 

658 .83 
(5.89) 

196. 01 
(4.75) 

498 .33 
(6.28) 

78  .  01 
(5.42) 

1 : 

■ 


CATARACT  EXTRACTIONS 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

LOW  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  86-88  86-89 


OPDS_2 

P2_l 

P2_2 

P2_3 

P2_4 

P2_5 

P2_6 

P2_7 

P2_8 

P2_9 

P2_10 

P2_ll 

P2_12 

Q2_l 

Q2_2 


450. 48 
(6.14) 

59.  14 
(2.29) 

39.48 
(2 . 17) 

2  .21 
(0. 13) 

8.99 
(0.36) 

0.  06 
(0.01) 

2  .  13 
(0.20) 

26.48 
(0.98) 

260. 02 
(3.35) 

3  .  13 
(0.09) 

89.97 
(2.74) 

85.  62 
(2.62) 

345. 64 
(4.43) 

84  .  13 
(3.41) 

63  .40 
(3.33) 


446. 56 
(5.89) 

62  .  01 
(2.27) 

38  .  63 
(2 . 13) 

2  .  59 
(0. 15) 

9.91 
(0. 38) 

0.  07 
(0.01) 

4  .  37 
(0.32) 

17  .30 
(0.67) 

257 .41 
(3.36) 

3  .  02 
(0. 09) 

120. 32 
(2.84) 

79.31 
(2 . 42) 

336. 72 
(4.32) 

84  .  04 
(3 . 19) 

59  .44 
(3 . 11) 


386. 03 
(5.35) 

58.98 
(2 . 08) 

36.  52 
(1. 98) 

2  .  02 
(0.11) 

7  .  56 
(0.28) 

0.  06 
(0. 01) 

3  .  14 
(0.22) 

16.81 
(0.74) 

283 .30 
(3 . 67) 

3  .  06 
(0. 09) 

168 .42 
(3 . 50) 

75.79 
(2 . 25) 

359 . 09 
(4 . 48) 

78  .72 
(2.72) 

50.87 
(2 . 60) 


407.46 
(5. 60) 

45.  69 
(2.11) 

36.33 
(2 . 08) 

1.96 
(0. 13) 

5.29 
(0.22) 

0.  09 
(0.02) 

1.  59 
(0. 13) 

15.  65 
(0.76) 

326.30 
(3.94) 

2  .95 
(0. 09) 

212 .96 
(4.23) 

61.  34 
(2.31) 

387 . 63 
(4.61) 

62.77 
(2 . 79) 

48.95 
(2.75) 


-14 .31 
(1.81) 

-0.26 
(5.24) 

-7  .51 
(7.43) 

-8  .  63 
(7.75) 

-15.81 
(5. 07) 

-0.  69 
(30. 07) 

47  .42 
(13 .91) 

-36. 52 
(4.65) 

8.95 
(1.91) 

-2  .  32 
(4.15) 

87  .20 
(4.94) 

-11. 48 
(4 . 04) 

3  .  89 
(1.82) 

-6.43 
(5. 18) 

-19.76 
(6. 67) 


-9.55 
(1.84) 

-22.74 
(5.27) 

-7  .  98 
(7.61) 

-11. 60 

(8.33) 

-41. 09 

(4 . 66) 

49.43 
(36. 15) 

-25. 65 
(11. 12) 

-40.91 
(4.70) 

25.49 
(1. 99) 

-5.89 
(4.19) 

136.71 
(5. 60) 

-28.36 
(4 . 08) 

12  . 15 
(1.85) 

-25.38 
(5.24) 

-22 .79 
(6.82) 


CATARACT  EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
8  6-88 

CHANGE 
86-89 

Q2_3 

2.45 
(0. 13) 

2.77 
(0.14) 

2.23 
(0.11) 

1 .  88 
(0.11) 

-9.26 
(7.06) 

-23.35 
(6. 92) 

Q2_4 

10.36 
(0.40) 

11 .  08 
(0.40) 

10.84 
(0.38) 

9.48 
(0.37) 

4  .  62 
(5. 29) 

-8.49 
(5.26) 

Q2_5 

0 .  06 
(0. 01) 

0  .  07 
(0.01) 

0.06 
(0.01) 

0 .  07 
(0.01) 

-4.98 
(26.47) 

11 .  78 
(28.54) 

Q2_6 

2.20 
(0. 16) 

3.36 
(0.21) 

3  .  54 
(0.21) 

1.86 
(0.14) 

60.95 
(12 . 03) 

-15.68 
(9.75) 

Q2_7 

30 . 13 
(1. 08) 

19.74 
(0.88) 

16.89 
(0. 66) 

16.82 
(0.73) 

-43.94 
(4.20) 

-44.20 
(4.33) 

Q2_8 

186.40 
(2.21) 

199.80 
(2.23) 

186.09 
(1.94) 

226.45 
(1.81) 

-0.17 
(1. 58) 

21.49 
(1. 53) 

Q2_9 

3.42 
(0. 09) 

2.98 
(0. 08) 

3  .  00 
(0. 08) 

2.74 
(0. 08) 

-12 . 36 
(3 . 58) 

-20 . 09 
(3.55) 

Q2_10 

43.78 
(1.90) 

60.35 
(1. 88) 

72.66 
(1. 89) 

86.78 
(2 . 16) 

65.99 
(6. 12) 

98.24 
(6.57) 

Q2_ll 

114.2  6 
(3 . 72) 

103.78 
(3.43) 

95.61 
(2 .85) 

79.59 
(2 . 95) 

-16.32 
(4.10) 

-30.35 
(4.15) 

Q2  12 

300.66 
(4.49) 

3  03.57 
(4.20) 

•-son      *"7  n 

2  81.71 
(3 . 58) 

3  06. 04 
(3 . 53) 

-6.31 
(1.91) 

1 .  79 
(1.90) 

NH0S_3 

0  .  09 
(0. 00) 

0.08 
(0. 00) 

0.09 
(0. 00) 

0.08 
(0. 00) 

-4  .  04 
(5.58) 

-10 . 81 
(5.50) 

HDAY_3 

0  .  63 
(0. 03) 

0.61 
(0. 03) 

0.65 
(0. 03) 

0.58 
(0. 03) 

2.45 
(7.53) 

-8  .  48 

(7.25) 

HCOST  3 

247.04 
(13 . 89) 

247.64 
(14 . 11) 

2  68.79 
(13 .87) 

2  54.52 
(13 . 17) 

8.81 
(7.95) 

3  .  03 
(7.75) 

0PD_3 

51.05 
(2 . 89) 

133.48 
(4.17) 

144 . 81 
(4 . 08) 

73.70 
(3 . 59) 

183.66 
(9.80) 

44.36 
(9.02) 

0PDS_3 

81.  50 
(3 . 19) 

65.  07 
(2.76) 

60.  00 
(2.43) 

56.01 
(2 . 51) 

-26.38 
(4.92) 

-31. 27 
(4 . 98) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 

1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
86-88  86-89 


150.79 
(4.79) 

131. 47 
(4.54) 

9  .51 
(0.31) 

5.  53 
(0.30) 

0.  03 
(0.01) 

3  .  02 
(0.20) 

120.29 
(3.86) 

99  .23 
(2.47) 

11.  14 
(0. 34) 

28  .  06 
(2 . 39) 

271. 08 
(6.22) 

370.31 
(7.79) 

168. 65 
(5.27) 

146. 56 
(4 . 99) 

10.96 
(0.35) 


170. 51 
(4.81) 

147 .96 
(4.53) 

10.  71 
(0.32) 

6.  68 
(0.31) 

0.  08 
(0. 02) 

3  .96 
(0.24) 

131. 01 
(4.43) 

107 . 84 
(2 . 59) 

13  .  27 
(0.36) 

39.85 
(2 . 63) 

301. 52 
(6.49) 

409 .36 
(8 . 07) 

185. 58 
(5.14) 

160.42 
(4 .84) 

11.  67 
(0.34) 


177 . 55 
(4 . 53) 

154 . 67 
(4.28) 

11.  64 
(0.31) 

5.20 
(0.22) 

0.  08 
(0. 01) 

4  .  18 
(0.22) 

143 . 21 
(4.43) 

125. 12 
(3 . 09) 

15.  23 
(0.37) 

60.  26 
(3.30) 

320.76 
(6.36) 

445.88 
(8  .  19) 

200. 03 
(5. 08) 

172 .31 
(4.74) 

11.  94 
(0.31) 


158.97 
(4 .44) 

136.86 
(4.22) 

12  .  57 
(0. 61) 

5.28 
(0.36) 

0.28 
(0.14) 

3.98 
(0.24) 

159 . 37 
(4 . 80) 

132 . 07 
(2 . 95) 

18  .  54 
(0.51) 

67  .96 
(3.74) 

318 . 34 
(6.49) 

450.41 
(8.47) 

175. 24 
(4.92) 

150.78 
(4.63) 

10.86 
(0.31) 


17.75 
(4.37) 

17  .  64 
(4.75) 

22  .40 
(4 . 66) 

-6.  00 
(6. 69) 

120.72 
(51.20) 

38.38 
(9.73) 

19  .  06 
(4.89) 

26.  09 
(3 . 99) 

36.76 
(4 . 52) 

114 .75 
(14 . 52) 

18  .33 
(3 . 28) 

20.41 
(3 . 05) 

18  .  61 
(4.34) 

17  .  57 
(4.70) 

8  .93 
(4.24) 


5.43 
(4.34) 

4  .  10 
(4.72) 

32  .  15 
(7.25) 

-4  .  50 
(8 . 50) 

730.83 
(418.51) 

31.  52 
(10. 19) 

32.49 
(5. 12) 

33  . 10 
(3 . 88) 

66.49 
(5.53) 

142  .21 
(15. 80) 

17.43 
(3.32) 

21.  63 
(3 . 11) 

3.91 
(4.27) 

2  .87 
(4 . 65) 

-0.  93 
(4.22) 


1 


CATARACT  EXTRACTIONS 


J  VARIABLE 

Q3_4 

Q3_5 
""I  Q3_6 
"I  Q3_7 
_  Q3_8 

Q3_9 

Q3_10 
-  Q3_ll 
J  Q3_12 

NHOS  4 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 


PERCENT  CHANGE 


1986 

1987 

1988 

1989 

86- 

88 

86- 

89 

6.45 

7  .  74 

8.96 

8.97 

38  . 

85 

39. 

08 

(0.35) 

(0.35) 

(0.36) 

(0.37) 

(7. 

76) 

(7. 

90) 

0.  04 

0.08 

0.  08 

0.  12 

96. 

83 

194  . 

52 

(0. 01) 

(0. 02) 

(0. 02) 

(0.03) 

(47. 

33) 

(72  . 

46) 

3  .  57 

4  .44 

4  .82 

4.48 

34  . 

93 

25. 

60 

(0.20) 

(0.22) 

(0.22) 

(0.23) 

(8. 

29) 

(8. 

52) 

130. 01 

132.70 

141. 39 

153 .97 

8  . 

75 

18. 

42 

(4.16) 

(4.45) 

(4.25) 

(4.51) 

(4. 

57) 

(4. 

72) 

92  .  07 

98. 14 

103 .23 

108. 36 

12  . 

11 

17  . 

69 

(2 . 12) 

(2 . 17) 

(2.22) 

(2.25) 

(3. 

34) 

(3. 

36) 

11.  84 

13  .20 

15.74 

17.78 

32  . 

95 

50. 

22 

(0.35) 

(0.34) 

(0.36) 

(0.43) 

(4. 

25) 

(4. 

69) 

20.85 

30.  03 

42  .  07 

47  .  55 

101. 

76 

128. 

07 

(2 . 03) 

(2.29) 

(2.64) 

(3 . 03) 

(15. 

99) 

(17  . 

50) 

298.66 

318 . 28 

341. 43 

329.21 

14  . 

32 

10. 

23 

(6.80) 

(6.76) 

(6.67) 

(6. 64) 

(3. 

19) 

(3. 

18) 

390.73 

416. 42 

444 . 65 

437 . 57 

13  . 

80 

11. 

99 

(8.05) 

(8 . 02) 

(7.89) 

(8 . 10) 

(2. 

89) 

(2. 

92) 

0.  17 

0.  14 

0.  12 

0.  11 

-29  . 

01 

-36. 

58 

(0. 01) 

(0. 00) 

(0.00) 

(0. 00) 

(3. 

74) 

(3. 

67) 

0.88 

0.  84 

0.79 

0.72 

-10. 

07 

-17. 

87 

(0. 04) 

(0. 04) 

(0. 04) 

(0. 04) 

(6. 

16) 

(6. 

15) 

395.23 

358 . 21 

342 . 74 

328 . 66 

-13  . 

28 

-16. 

84 

(16. 37) 

(16. 13) 

(15. 56) 

(17 . 39) 

(5. 

71) 

(6. 

04) 

191.40 

847 .98 

885. 29 

316.42 

362  . 

54 

65. 

32 

(5.36) 

(7.54) 

(7.46) 

(6.82) 

(4. 

80) 

(4. 

53) 

578. 05 

553 . 03 

472 . 53 

484 .44 

-18  . 

25 

-16. 

19 

(6.96) 

(6. 68) 

(6. 15) 

(6.40) 

(1. 

61) 

(1. 

64) 

311.79 

350. 23 

337 . 64 

300.90 

8  . 

29 

-3  . 

49 

(5. 54) 

(5.55) 

(5.20) 

(5. 08) 

(2. 

44) 

(2. 

41) 

J 


] 
] 
] 
]■ 


HDAY  4 


HCOST  4 


OPD  4 


OPDS  4 


P4  1 


CATARACT  EXTRACTIONS 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
86-88 

CHANGE 
86-89 

P4_2 

177 . 84 
(5.01) 

194 . 55 
(5. 00) 

199 .91 
(4.71) 

182 . 67 
(4 .72) 

12  .41 
(3 . 87) 

2.72 
(3.87) 

P4_3 

29.70 
(0.45) 

33.70 
(0.46) 

35 .  01 
(0.43) 

37  .  72 
(0.75) 

17  .  89 
(2.10) 

27  .  00 
(2.94) 

P4_4 

81.22 
(0.84) 

91 .  69 
(0.87) 

68  .39 
(0. 65) 

59  .  62 
(0.61) 

-15. 79 
(1.31) 

-26. 60 
(1.28) 

P4_5 

0  .  32 
(0. 03) 

0.43 
(0. 04) 

0.40 
(0.03) 

0  .83 
(0.22) 

24  .  97 
(15. 03) 

158 . 65 
(68.49) 

P4_6 

15 .  01 
(0.50) 

22.21 
(0. 64) 

22.25 
(0. 55) 

19  .  62 
(0. 53) 

48  .22 
(4 . 94) 

30.  68 
(4.87) 

P4_7 

192 . 34 
(4.31) 

199 . 63 
(4.75) 

215.46 
(4.76) 

236.22 
(5.24) 

12  .  02 
(3.34) 

22  .81 
(3 . 53) 

P4_8 

383 . 60 
(4.56) 

392 .40 
(4 . 84) 

440.90 
(5.40) 

492  .  30 
(5. 57) 

14  .  94 
(1.84) 

28  .  34 
(1.88) 

P4_9 

21.99 
(0.44) 

25  .  14 
(0.45) 

29  .  19 
(0.48) 

34  .  97 
(0.67) 

32  .73 
(2 . 97) 

58  .  99 
(3 . 64) 

P4_10 

121.83 
(4.14) 

165 . 25 
(4.47) 

235.34 
(5. 56) 

287.44 
(6.50) 

93  . 18 
(5. 69) 

135 . 94 
(6.33) 

P4_ll 

504 . 12 
(7 . 17) 

549 .85 
(7.31) 

553 . 11 
(7 . 09) 

537 . 12 
(7.30) 

9  .  72 
(2 . 00) 

6 .  54 
(2 . 03) 

P4_12 

887 .73 
(9.69) 

942 .25 
(9 . 95) 

994 . 01 
(10. 11) 

1029 . 42 
(10.51) 

11 .  97 
(1.58) 

15 .  96 
(1.61) 

Q4_l 

372  .48 
(6.46) 

399 .72 
(6.22) 

411.90 
(6.01) 

374 . 64 
(5.83) 

10 .  58 
(2 . 37) 

0.  58 
(2.34) 

Q4_2 

218 . 10 
(5.99) 

228 . 97 
(5.74) 

233 . 09 
(5.42) 

210 . 11 
(5.39) 

6 .  87 
(3.70) 

-3  .  66 
(3.69) 

Q4_3 

34  .  14 
(0. 50) 

37  .  12 
(0.48) 

37  .  34 
(0.44) 

36.37 
(0.44) 

9.38 
(1.94) 

6  .  54 
(1.95) 

Q4_4 

96.23 
(0.92) 

102 .85 
(0.89) 

103 .81 
(0.89) 

106. 15 
(0.90) 

7  .  87 
(1.33) 

10.31 
(1.34) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

86- 

-88 

86- 

■89 

Q4_5 

0. 

33 

0. 

44 

0. 

41 

0. 

52 

23  . 

81 

54  . 

48 

(0. 

04) 

(0. 

04) 

(0. 

04) 

(0. 

05) 

(14. 

99) 

(19  . 

52) 

Q4_6 

16. 

57 

21. 

66 

23  . 

91 

20. 

90 

44  . 

29 

26. 

10 

(0. 

47) 

(0. 

51) 

(0. 

51) 

(0. 

50) 

(4. 

17) 

(4. 

15) 

Q4_7 

212  . 

83 

207  . 

43 

218. 

88 

234  . 

66 

2  . 

84 

10. 

26 

(4. 

67) 

(4. 

79) 

(4. 

58) 

(4. 

91) 

(3. 

07) 

(3. 

18) 

Q4  8 

303  . 

59 

325. 

27 

320. 

34 

367. 

66 

5. 

52 

21. 

10 

(3. 

44) 

(3. 

55) 

(3. 

41) 

(3. 

26) 

(1. 

60) 

(1. 

56) 

Q4_9 

23  . 

41 

25. 

14 

30. 

16 

33  . 

95 

28  . 

84 

45. 

02 

(0. 

44) 

(0. 

44) 

(0. 

48) 

(0. 

56) 

(2. 

79) 

(3. 

07) 

Q4_10 

67  . 

99 

94  . 

06 

119. 

10 

137  . 

78 

75. 

18 

102  . 

66 

(3. 

12) 

(3. 

39) 

(3. 

68) 

(4. 

18) 

(7. 

10) 

(7. 

68) 

Q4_ll 

585. 

31 

607. 

15 

630. 

78 

609. 

30 

7 

77 

4 

10 

(8. 

15) 

(7. 

89) 

(7. 

61) 

(7. 

64) 

(1 

91) 

(1 

91) 

Q4_12 

888  . 

91 

932  . 

42 

951. 

12 

976. 

96 

7 

.  00 

9 

91 

(9- 

88) 

(9. 

61) 

(9. 

25) 

(9. 

42) 

(1 

.  52) 

(1 

54) 

P_ANESTH 

6 

22 

6. 

44 

9  . 

67 

0. 

44 

55 

.  51 

-93 

00 

(0 

.38) 

(0. 

32) 

(0. 

37) 

(0. 

08) 

(8 

.  60) 

(6 

.30) 

Q_ANESTH 

5 

,  56 

7  . 

31 

11. 

17 

0. 

53 

101 

.  08 

-90 

.43 

(0 

.  32) 

(0. 

35) 

(0. 

41) 

(0. 

09) 

(9 

.42) 

(6 

.  03) 

]    P  OEYE  2 

36 

.29 

36. 

38 

33  . 

34 

32  . 

81 

-8 

.  11 

-9 

.  58 

I 

(2 

.21) 

(2. 

13) 

(1. 

97) 

(2. 

09) 

(8 

.17) 

(8 

.38) 

1    P  OEYE  3 

145 

.84 

162  . 

24 

169. 

26 

154  . 

17 

16 

.  06 

5 

.71 

1 

(4 

.  89) 

(4. 

93) 

(4. 

55) 

(4. 

63) 

(4 

.  58) 

(4 

.  61) 

,    Q  OEYE  2 

59 

.  48 

57  . 

43 

47  . 

75 

45. 

45 

-19 

.73 

-23 

.  59 

] 

(3 

.34) 

(3. 

17) 

(2. 

60) 

(2. 

75) 

(7 

.  12) 

(7 

.28) 

Q  OEYE  3 

163 

.  59 

176. 

59 

188  . 

77 

169  . 

13 

15 

.  39 

3 

.  39 

]  ~  " 

(5 

.44) 

(5. 

29) 

(5. 

04) 

(5. 

04) 

(4 

.  53) 

(4 

.  54) 

P  ULTR  1 

70 

.  13 

78. 

75 

59  . 

39 

52  . 

03 

-15 

.31 

-25 

.  82 

I  ~  — 

(0 

.77) 

(0. 

80) 

(0. 

60) 

(0. 

50) 

(1 

.40) 

(1 

.31) 

1 


CATARACT  EXTRACTIONS 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 

1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
86-88  86-89 


P_ULTR_2 
P_ULTR_3 
Q_ULTR_1 
Q_ULTR_2 
Q_ULTR_3 
P_ASCN_1 
P_ASCN_2 
P_ASCN_3 
Q_ASCN_1 
Q_ASCN_2 
Q_ASCN_3 
P_SECN_2 
P_SECN_3 
Q_SECN_2 
Q  SECN  3 


9  . 

10 

10 . 

33 

7  . 

91 

5  . 

44 

(0. 

36) 

(0. 

39) 

(0. 

29) 

(0. 

22) 

6. 

13 

7  . 

52 

5. 

64 

5  . 

96 

(0. 

32) 

(0. 

34) 

(0. 

23) 

(0. 

38) 

84  . 

00 

88  . 

28 

90. 

05 

93  . 

25 

(0. 

86) 

(0. 

82) 

(0. 

81) 

(0. 

82) 

10. 

51 

11. 

48 

11. 

43 

9  . 

76 

(0. 

40) 

(0. 

41) 

(0. 

39) 

(0. 

38) 

7  . 

26 

8  . 

67 

9  . 

77 

10  . 

12 

(0. 

37) 

(0. 

38) 

(0. 

39) 

(0. 

40) 

61. 

78 

55. 

27 

33  . 

85 

24  . 

09 

(0. 

75) 

(0. 

74) 

(0. 

51) 

(0. 

41) 

8  . 

45 

8  . 

29 

5. 

05 

2  . 

66 

(0. 

35) 

(0. 

35) 

(0. 

23) 

(0. 

16) 

5  . 

20 

4  . 

93 

3  . 

01 

2  . 

39 

(0. 

29) 

(0. 

27) 

(0. 

16) 

(0. 

20) 

73  . 

2  1 

60 . 

48 

50  . 

26 

42  . 

35 

(0. 

81) 

(0. 

75) 

(0. 

69) 

(0. 

68) 

9  . 

77 

8  . 

93 

7  . 

15 

4  . 

45 

(0. 

39) 

(0. 

36) 

(0. 

31) 

(0. 

25) 

6. 

11 

5. 

60 

5. 

25 

4  . 

26 

(0. 

33) 

(0. 

29) 

(0. 

27) 

(0. 

26) 

4  . 

94 

4  . 

43 

3  . 

00 

2  . 

38 

(0. 

68) 

(0. 

62) 

(0. 

54) 

(0. 

54) 

112 . 04 
(4.36) 

11.  89 
(1.47) 

121. 99 
(4.70) 


119.46 
(4.31) 

8  .  88 
(1. 11) 

126. 88 
(4.51) 


125.07 
(4 . 09) 

7.74 
(1. 09) 

138. 06 
(4 . 48) 


105.97 
(3.96) 

4  .  08 
(0.86) 

117 . 68 
(4.35) 


-13 . 07 
(5. 05) 

-8  .  03 
(6.42) 

7  .20 
(1.40) 

8  .  74 
(5.29) 

34  .47 
(7.40) 

-45.20 
(1.46) 

-40.25 
(4.95) 

-42 . 12 
(6.30) 

-31.34 
(1.45) 

-26. 87 
(5. 06) 

-14 . 07 
(6.95) 

-39 . 17 
(17. 69) 

11.  63 
(5.33) 

-34 .85 
(15. 38) 

13  .  17 
(5.32) 


-40.20 
(4 . 64) 

-2  .81 

(8. 04) 

11.  01 
(1.41) 

-7  . 17 
(5.24) 

39.26 
(7.56) 

-61. 00 
(1. 38) 

-68.49 
(4 . 52) 

-54 . 17 

(6.72) 

-42 . 15 
(1.44) 

-54.41 
(4.73) 

-30.31 
(6.81) 

-51. 88 
(17 . 69) 

-5.43 
(5.26) 

-65. 68 
(14 . 33) 

-3  .  53 
(5.25) 


TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 


1986 

1987 

1988 

1989 

87- 

88 

87- 

89 

691 

745 

736 

700 

-1. 

21 

-6. 

04 

688 . 78 

2868 .20 

2783 . 07 

2715. 

42 

-2  . 

97 

-5. 

33 

(7.32) 

(12 .20) 

(10.70) 

(9. 

06) 

(0. 

57) 

(0. 

53) 

551.76 

2567 .25 

2537 . 19 

2546. 

42 

-1. 

17 

-0. 

81 

(5.14) 

(5.20) 

(5. 68) 

(6. 

42) 

(0. 

30) 

(0. 

32) 

58  .  18 

59.  06 

57.47 

56. 

86 

-2  . 

69 

-3  . 

73 

(1.88) 

(1.80) 

(1. 82) 

(1. 

87) 

344 . 06 

351.03 

342 . 05 

326. 

05 

-2  . 

56 

-7  . 

11 

(13 . 10) 

(11. 56) 

(12.95) 

(12  . 

58) 

(4. 

95) 

(4. 

87) 

304 . 58 

305.97 

298.30 

292  . 

77 

-2  . 

51 

-4  . 

31 

(10. 16) 

(9 . 60) 

(9.82) 

(9- 

81) 

(4. 

49) 

(4. 

49) 

41.72 

42  .  07 

35.70 

63  . 

29 

-15. 

14 

50  . 

44 

(6.22) 

(6.16) 

(5.11) 

(8. 

13) 

(19. 

03) 

(24. 

24) 

9  .  55 

9  .80 

9  .  65 

12  . 

57 

-1. 

55 

28  . 

30 

(1.12) 

(1. 09) 

(1. 09) 

(1. 

25) 

10.46 

22.29 

20.  07 

23  . 

01 

-9  . 

94 

3  . 

22 

(3.33) 

(6.95) 

(3 . 69) 

(4. 

02) 

(35. 

32) 

(36. 

04) 

5.79 

8  .  19 

9  .  24 

14  . 

71 

12  . 

84 

79  . 

71 

(0. 89) 

(1. 00) 

(1. 07) 

(1. 

34) 

43.49 

27.88 

31.  14 

35. 

98 

11. 

69 

29  . 

05 

(9 . 08) 

(6.24) 

(7 . 00) 

(8. 

63) 

(33  . 

65) 

(38  . 

20) 

9  .  55 

8  .46 

7  .  88 

7  . 

29 

-6. 

81 

-13  . 

84 

(1.12) 

(1. 02) 

(0.99) 

(0. 

98) 

0 .  05 

0.06 

0 .  04 

0. 

03 

-3  5 . 

8 1 

-37  . 

70 

(0. 01) 

(0.01) 

(0. 01) 

(0. 

01) 

(20. 

19) 

(20. 

93) 

0.29 

0.29 

0.21 

0. 

14 

-26. 

43 

-52  . 

70 

(0. 07) 

(0. 06) 

(0. 05) 

(0. 

04) 

(27  . 

52) 

(24. 

31) 

139 . 38 

140. 21 

129 . 17 

93  . 

30 

-7  . 

87 

-33  . 

45 

(35.41) 

(29.55) 

(30.26) 

(28. 

37) 

(30. 

17) 

(29. 

22) 

N 

ALLOW 

RVU 

%_ASST 

P_ASST 

Q_ASST 

P_ADD 

%_ADD 

P_OTHER 

%_OTHER 

P_SURG3 

%_SURG3 

NHOS_l 

HDAY_1 

HCOST  1 


TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PD_1 

43.44 
(7.33) 

61.  34 
(6.34) 

82  .72 
(8 . 61) 

65  .  89 
(6.71) 

34  .  85 
(17 . 43) 

7.42 
(15. 05) 

0PDS_1 

6.  60 
(2.93) 

9  .  97 
(2 . 82) 

10.  09 
(3.26) 

10  .  10 
(5.21) 

1.  18 
(43.21) 

1.25 
(59.42) 

Pl_l 

57  .32 
(5.36) 

68  .  04 
(6.14) 

48  .81 
(3.40) 

54  .  11 
(4.30) 

-28.26 
(10. 31) 

-20.48 
(11. 01) 

Pl_2 

13  .  14 
(4 . 60) 

21.72 
(5.41) 

6 .  29 
(2 . 30) 

8  .45 
(3 . 15) 

-71. 02 
(27 . 08) 

-61. 11 
(28.85) 

Pl_3 

27.99 
(1.71) 

32  .  08 
(2 . 03) 

28.50 
(1.96) 

26.23 
(1.84) 

-11. 16 

(8.80) 

-18 .25 
(8.56) 

Pl_4 

14  .  05 
(1.14) 

13  .  53 
(1. 03) 

12  .  12 
(1. 07) 

17  .  33 
(1.31) 

-10. 42 
(10.95) 

28  .  09 
(12 .33) 

Pl_5 

0  .33 
(0. 17) 

0.24 
(0. 10) 

0  .49 
(0.22) 

0  .72 
(0.25) 

106. 95 
(101.41) 

206. 96 
(113 .46) 

Pl_6 

1.81 
(0.59) 

0.47 
(0.22) 

1.41 
(0.46) 

1 .  38 
(0.42) 

197 . 15 
(108 .41) 

191. 02 
(101. 08) 

Pl_7 

197 . 01 
(14 . 92) 

192 . 36 
(11.08) 

219 . 75 
(13 . 34) 

198 . 30 
(11.96) 

14  .24 
(9.01) 

3  .  09 
(8.47) 

Pl_8 

91.79 
(6.47) 

102 . 92 
(6. 27) 

110 . 15 
(7 . 85) 

104 . 62 
(7 . 07) 

7  .  02 
(9.76) 

1.  65 
(9.18) 

Pl_9 

14  .  24 
(1. 29) 

17  .21 
(1. 27) 

19  .  87 
(1. 60) 

23  .  09 
(1.73) 

15.  51 
(11.88) 

34.22 
(12 .46) 

Pl_10 

0.88 
(0.88) 

0.  00 
(  0.00) 

0 .  47 
(0.39) 

5  .  01 
(4 . 00) 

0.00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Pl_ll 

254 .33 
(17.46) 

260. 40 
(13 . 16) 

268 . 56 
(14 . 05) 

252 .41 
(12 . 97) 

3  . 13 
(7 . 39) 

-3  .  07 
(7.09) 

Pl_12 

346.11 
(21. 59) 

363 .33 
(17 . 19) 

378 .71 
(18.74) 

357 . 03 
(17 .38) 

4  .23 
(7 . 00) 

-1.73 
(6.73) 

Ql_l 

53  .  02 
(4 . 09) 

62  .  13 
(5.71) 

41.21 
(2 .78) 

46.48 
(3 . 56) 

-33 . 68 
(10. 22) 

-25. 18 
(10. 83) 

J 


TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 



]  VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 

1988  1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 
1  Ql_3 

Ql_5 
Ql_6 
"  Ql_7 

-  Ql_8 

-  Ql_9 

-  Ql_10 
Ql_ll 
Ql_12 

] 


NHOS  2 


J 


] 

y 

] 

] 


HDAY  2 


HCOST  2 


OPD  2 


10.  49 
(3.25) 

21.47 
(5.25) 

6. 
(2. 

15 
09) 

7.89 
(2.83) 

25.  55 
(1.43) 

27  .  78 
(1. 53) 

22  . 

Cl- 

71 
28) 

21.74 
(1. 31) 

14  .88 
(1.48) 

12.26 
(0.92) 

io. 

(0. 

61 
90) 

14.99 
(1.11) 

0.30 
(0.14) 

0.22 
(0 . 09) 

0. 
(0. 

53 
23 ) 

0.  66 
(0.22) 

1.80 
(0. 59) 

0.39 
(0.19) 

1. 

(0. 

21 
41) 

1.21 
(0.38) 

153 . 34 
(9.99) 

149  .  82 
(8 . 19) 

167. 
(10. 

38 
61) 

154 . 56 
(9.10) 

86.  56 
(5.89) 

93  . 11 
(5.24) 

93  . 
(5. 

56 
63 ) 

91.90 
(5.38) 

14  .  52 
(1. 29) 

16.  41 
(1.17) 

19. 
(1. 

32 
48) 

21.33 
(1.56) 

0.71 
(0.71) 

0.  00 
(  0.00) 

0. 
(0. 

07 
05) 

3  .  89 
(3.31) 

206. 36 
(11. 34) 

211.95 
(10.23) 

208. 
(11. 

59 
02) 

201. 04 
(10. 03) 

292 .93 
(15. 37) 

305. 05 
(13.45) 

302  . 
(14. 

16 
53) 

292 .95 
(13 . 23) 

0.93 
(0. 01) 

0.  95 
(0. 01) 

0. 
(0. 

94 
01) 

0.93 
(0. 01) 

13  .98 
(0. 49) 

13  . 11 
(0.40) 

13  . 
(0. 

63 
48) 

12  .  34 
(0.41) 

7196.90 
(123 . 00) 

1.  14 
(0. 62) 


7441. 96 
(109 .80) 

1.  72 
(0.89) 


7760. 03 
(157.79) 

1.28 
(0.63) 


8156.26 
(251. 60) 

0.  58 
(0.30) 


-71.35 
(26.33) 

-18.27 
(7 . 19) 

-13 .48 
(10.48) 

138 . 82 
(110. 13) 

208 .20 
(115. 16) 


-63  .27 
(27.79) 

-21.75 
(7 . 25) 

22  .20 
(11. 72) 

198.95 
(109.89) 

207 .61 
(107. 34) 


11. 

(8  . 

73 
94 ) 

3  . 
(8  . 

17 
17) 

0. 
(8. 

49 
26) 

-1. 
(8. 

29 
07) 

17  . 
(11. 

70 
46) 

29. 
(11. 

95 
88) 

0. 

(  o. 

00 
00) 

0. 

(  o. 

00 
00) 

-1. 
(7. 

58 
10) 

-5. 

(6. 

14 
76) 

-0. 

(6. 

95 
49) 

-3  . 

(6. 

97 
18) 

-0. 

(1. 

92 
25) 

-2  . 
(1. 

00 
33) 

3  . 
(4. 

98 
75) 

-5. 
(4. 

83 
37) 

4  . 
(2. 

27 
58) 

9  . 
(3. 

60 
69) 

-25. 
(63  . 

64 
33) 

-66. 
(54  . 

14 
69) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

HIGH 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

OPDS  2 

0.31 

0  .  60 

0.  16 

0.  00 

-73 . 97 

-100 . 00 

(0.31) 

(0. 60) 

(0. 16) 

(  0.00) 

(103 .33) 

(00. 00) 

P2  1 

131. 01 

127 .33 

114 .36 

153 .93 

-10 . 18 

20.89 

(11. 35) 

(10. 21) 

(9.76) 

(12 . 74) 

(11.09) 

(12.82) 

P2_2 

123 . 12 

118 . 63 

108 . 02 

147 . 56 

-8  .  94 

24  .  39 

(11. 21) 

(10. 03) 

(9 . 66) 

(12 . 60) 

(11.74) 

(13 . 57) 

P2_3 

5.46 

4  .  63 

3  .  82 

4  .  08 

-17 . 52 

-11.70 

(0.91) 

(0.86) 

(0. 68) 

(0.74) 

(23 . 67) 

(24 . 52) 

P2_4 

0.41 

0  .40 

0.  55 

0  .51 

38  .75 

29.41 

(0. 18) 

(0.14) 

(0. 19) 

(0. 18) 

(58.71) 

(56.57) 

P2_5 

0  .  04 

0  .  11 

0  .  04 

0 .  07 

-63 . 19 

-33.82 

(0.03) 

(0. 08) 

(0. 02) 

(0. 03) 

(74 . 56) 

(77.34) 

P2_6 

0.  00 

0.  00 

0.  02 

0  .  04 

0  .  00 

0 .  00 

(  0.00) 

(  0.00) 

(0. 02) 

(0. 04) 

(  0.00) 

(  0.00) 

P2_7 

360. 91 

382 . 19 

377 . 58 

364 . 75 

-1.21 

-4  .  56 

(13 . 69) 

(14 . 02) 

(13.61) 

(13 .81) 

(5.11) 

(5. 15) 

P2_8 

359 . 32 

379.96 

389 .44 

452 .26 

2  .49 

19 .  03 

(8.33) 

(8.83) 

(8.49) 

(8.89) 

(3.22) 

(3.30) 

P2_9 

18  .29 

23  .95 

21.  78 

26.  58 

-9  .  03 

10.  98 

(1. 08) 

(1.21) 

(1.26) 

(1.28) 

(7.27) 

(7.34) 

P2_10 

0.  00 

0.  00 

0.  00 

0.57 

0.  00 

0.  00 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(0.41) 

(  0.00) 

(  0.00) 

P2_ll 

491.92 

509 . 52 

491 . 94 

518. 68 

-3  .45 

1.  80 

(16. 50) 

(16.25) 

(15.30) 

(18 .30) 

(4 . 38) 

(4.80) 

P2_12 

851 . 24 

889  .48 

881.38 

970 . 94 

-0.91 

9  . 16 

(19. 44) 

(19 . 72) 

(18 . 94) 

(20.80) 

(3 . 07) 

(3.22) 

Q2_l 

140 . 37 

14  3.34 

121 . 55 

170 . 31 

-15.20 

18.82 

(12 . 07) 

(11. 93) 

(10.40) 

(13 .95) 

(11. 04) 

(12 .80) 

Q2_2 

133 . 58 

135. 98 

115.43 

165. 14 

-15. 11 

21.45 

(11. 94) 

(11. 84) 

(10.31) 

(13 . 89) 

(11. 55) 

(13 . 42) 

TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

HIGH 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1  QQQ 

1  7  O  O 

1  QQQ 

_L  _7  O  _7 

87-88 

87-89 

Q2_3 

3.94 

3.58 

3    4  0 

3  6R 

-5.  17 

2  .  67 

(0. 64) 

(0. 62) 

(0. 58) 

(0. 64) 

(23 . 68) 

(24 .81) 

Q2_4 

0.39 

0.35 

\J  m  -J  £* 

0    4  4 

49  .  51 

26.32 

(0.19) 

(0. 12) 

(0. 18) 

(0.15) 

(63 . 12) 

(56. 13) 

Q2_5 

0.  04 

0.  10 

0  0^ 

0  09 

-44 . 13 

-11.  24 

(0. 03) 

(0. 07) 

(0.03) 

(0. 04) 

(77 . 77) 

(80.99) 

Q2_6 

0.  00 

0.  00 

0  0? 

0  OP 

0.  00 

0.  00 

(  0.00) 

(  0.00) 

(0. 02) 

(0. 02) 

(  0.00) 

(  0.00) 

Q2_7 

304 . 00 

304 . 08 

3  04    7  0 

9  9  3  Rfi 

0.20 

-3  .36 

(11. 08) 

(10. 60) 

(10. 47) 

(10.81) 

(4.90) 

(4.98) 

Q2_8 

284 .70 

282 . 06 

2  9  5  68 

3  fi7  17 

4  .83 

30.  17 

(6. 04) 

(5. 65) 

(5. 67) 

(6.86) 

(2 . 84) 

(3.15) 

Q2_9 

19.26 

22  .  63 

2  0  21 

9  3    7  0 

-10. 71 

4  .71 

(1. 05) 

(1. 09) 

(1. 00) 

(1. 08) 

(6.53) 

(6.79) 

Q2_10 

0.  00 

0.  00 

0  00 

0    9  O 

0.  00 

0.  00 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(0.15) 

(  0.00) 

(  0.00) 

Q2_ll 

444 . 36 

447.42 

426  2^ 

t  v_)  *-±  •  _L  Z? 

-4  .73 

3.75 

(15.84) 

(15. 18) 

(13 . 66) 

(17.45) 

(4 . 56) 

(5.17) 

Q2_12 

729 . 06 

729.48 

721  93 

8  3  1    3  R 

-1.03 

13  .  97 

(17.40) 

(16. 54) 

(15. 15) 

(18 . 87) 

(3 . 07) 

(3.44) 

NH0S_3 

0.  17 

0.  15 

0  16 

0  1 

8  .45 

3  .  58 

(0. 02) 

(0. 02) 

(0. 02) 

(0. 02) 

(14 . 87) 

(15. 39) 

HDAY  3 

1.71 

1.29 

1  41 

1(11 

1     4  3 

9  .  57 

11.21 

(0.22) 

(0. 16) 

(0.17) 

(0. 18) 

(18 . 42) 

(19. 15) 

HCOST  3 

700. 41 

616. 58 

588 . 44 

f,  S  1     0  R 

-4  .  56 

5.59 

(85. 87) 

(77 . 01) 

(68. 33) 

(85.78) 

(16. 70) 

(18 .70) 

OPD  3 
— 

66.74 

148 . 12 

194 .46 

95.31 

31.29 

-35. 65 

(10.42) 

(21.75) 

(28 . 16) 

(15.40) 

(24 . 02) 

(17.99) 

OPDS  3 

15.94 

20.85 

34.39 

12  .49 

64  .93 

-40. 09 

l — 

(7 . 65) 

(5. 50) 

(14 . 85) 

(5. 05) 

(75.97) 

(35.82) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

HIGH 

PERCENT 

CHANGE 

7APT ART  V 

v  M  K  1  M  n  1  ii;. 

X  Zj  O  vj 

1987 

X       VJ  / 

1988 

1989 

37_33 

87-89 

r  J  X 

on  QR 

OQ  17 
O  O  •  X  / 

9  3    9  5 

108    2  6 

6  56 

VJ  •   *J  VJ 

22  7R 

(9. 62) 

(7.61) 

(8. 52) 

(10.78) 

(12 . 95) 

(14.97) 

P3  2 

*i  O  •  1  D 

-J  H    o    O  ;C 

3  5    2  6 

47  51 

*x   /    *  «J  X 

1  27 

X  •  £*  / 

3  6    4  7 

(9.45) 

(7 . 01) 

(7.70) 

(10. 36) 

(29.89) 

(35.91) 

3  Qfi 

7    0  3 

1  1  60 

7  81 

/    »  U  X 

65    1  3 

VJ  .J  •  X  «J 

11  15 

X  X  «  J  ' 

(0.76) 

(1.30) 

(2.11) 

(1.31) 

(35.21) 

(26.23) 

P3  4. 

39  42 

44.57 

44.39 

50.79 

—  0 .  4  0 

13  97 

X  «J  •   -X  1 

(1. 65) 

(1.88) 

(1.81) 

(1.97) 

(5.85) 

(6.11) 

P3  5 

0  17 

\J  m  X  # 

0  .  14 

0.21 

0.08 

49.13 

-43  63 

T  ^    •    VJ  «J 

(0. 08) 

(0. 10) 

(0.11) 

(0. 05) 

(107 . 45) 

(82 .38) 

P3  6 

-L    -J  VJ 

0  80 

1  62 

2  07 

£j   •  VJ  / 

1.20 

27.73 

-2  6  15 

m*  VJ  •   X  -*J 

(0.45) 

(0. 69) 

(0.79) 

(0. 62) 

(64 . 47) 

(56.81) 

P?  7 

IT  J  / 

480  23 

4  9  3  16 

609    4  2 

506  84 

VJ  VJ   •    VJ  *T 

2  3  58 

M  J    •    J  U 

2  77 

(48 . 57) 

(31. 16) 

(40. 29) 

(30. 57) 

(10.33) 

(8.85) 

Jl  -J  o 

9  4  0  64 

Li  T  W  •    \J  ^ 

2  6  5  17 

310    6  5 

-J  _1_  VJ  •   VJ  .J 

301  58 

17  15 

X   /     o    J  t 

1  3  73 

X  *J  •    /  «J 

(13 .46) 

(22 . 98) 

(19.75) 

(16. 47) 

(11. 43) 

(10. 66) 

P3  9 

29.80 

31.50 

42.49 

38.35 

34.89 

21.74 

(1.81) 

(1.97) 

(2.51) 

(2.80) 

(10. 14) 

(10.87) 

P3  10 

0.71 

8.01 

2  .  97 

3.01 

-62 . 87 

-62 . 42 

(0.70) 

(6. 10) 

(1. 27) 

(1.49) 

(77.86) 

(78.47) 

P3    1  1 

571  18 

-J   /   -L.  •    _L  O 

581    3  3 

—J  VJ  X  •   -J  -J 

703  38 

615  10 

U  X  J  •   X  VJ 

2  0  99 

£t  VJ  •  Z?  Zs 

5  81 

(49.81) 

(32 . 67) 

(41.85) 

(32.79) 

(9 . 13) 

(7.96) 

P3    1  2 

811    8  2 

846  50 

U  T  U  o    »J  VJ 

1014  03 

XU  It  «  VJ  -J 

916  68 

J  X,  U  •   VJ  VJ 

19  79 

8  29 

VJ  •  J 

(58. 00) 

(45.28) 

(55.44) 

(44 . 67) 

(8.46) 

(7.51) 

03  1 

90.30 

84.37 

92.00 

98.48 

9.05 

16.72 

(10. 12) 

(8 . 53) 

(10.23) 

(10.92) 

(15.79) 

(16.42) 

n3  ■? 

"37     7  Q 

4  1     7  4 

4  6  53 

1  O    4  3 

9  3  10 

(9.95) 

(8 . 13) 

(9 . 79) 

(10. 54) 

(33 . 68) 

(35.21) 

Q3_3 

4  .  18 

5.  52 

8  .  54 

5.99 

54  .  89 

8  .  67 

(0.71) 

(0.78) 

(1.43) 

(0. 88) 

(29. 56) 

(21. 37) 

J 

I 
] 

] 
] 

1 


1 

-J 


TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


V  AaIADIjXj 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 

R7-RQ 

m  4 

3  8  06 
(1.54) 

39.51 
(1.58) 

39.75 
(1.57) 

43.38 
(1. 66) 

0.60 
(5. 64) 

(5.81) 

m  r 

0  13 
(0. 06) 

0  . 12 
(0. 09) 

0.22 
(0. 12) 

0  .  08 
(0. 05) 

78  13 
(119 . 97) 

(85. 19) 

03  6 

1.03 
(0. 53) 

1.43 
(0.56) 

1 .  57 
(0. 62) 

1.32 
(0.78) 

10.16 
(58 . 85) 

-7    1  7 
(67.75) 

03  7 

361.22 
(37.58) 

34  3.62 
(23 . 57) 

410.23 
(25.71) 

339.74 
(21.70) 

19.39 
(10. 15) 

-1  13 
(9.32) 

Q3  8 

224.82 
(12 .25) 

229.49 
(18.92) 

250.69 
(11. 94) 

273.38 
(15. 05) 

9.24 
(9.75) 

19  1? 
(10. 53) 

Q3  9 

30  .  62 
(1.78) 

30.29 
(1. 82) 

41.95 
(2.41) 

37.63 
(2 . 60) 

38.49 
(9 . 97) 

2  4    2  3 
(10.47) 

03  10 

0.93 
(0.91) 

4.28 
(3.25) 

2.02 
(1. 09) 

0.72 
(0.38) 

-5?  81 
(80. 05) 

(76.39) 

03  11 

451.52 
(39 . 06) 

427.98 
(25.39) 

502.24 
(28. 62) 

438  2? 
(24 . 50) 

17    T  R 
(8 . 94) 

(8.24) 

Q3  12 

676 . 34 
(46.79) 

657 . 47 
(36. 10) 

752.92 
(36. 61) 

711.60 
(34.81) 

14  5? 
(7.82) 

o  •  o 
(7.63) 

NH0S_4 

1 .  15 
(0. 02) 

1 .  15 
(0. 02) 

1 .  14 
(0. 02) 

1 . 12 
(0. 02) 

- 1    3  7 
(2 . 39) 

^  •  O 

(2.48) 

HDAY  4 

15 .  98 
(0.54) 

14  .  68 
(0.44) 

15.25 
(0. 52) 

13  91 
(0.45) 

o  •  o  / 
(4 . 63) 

—  R  "57 

(4.31) 

HC0ST_4 

8036.68 
(149 . 67) 

8198 . 75 
(137 .45) 

8477 . 64 
(172 . 44) 

8900  61 
(265. 27) 

(2 . 69) 

A  R 

(3 . 64) 

0PD_4 

111 . 32 
(15.37) 

2 11 . 18 
(23 .75) 

278.46 
(31.37) 

161  78 
(17.79) 

T  1  R 

J  1  •  OD 

(18 . 63) 

(14 . 05) 

OPDS  4 

22  .  84 
(8 . 18) 

31.42 
(6.33) 

44  .  63 
(15. 19) 

22  .  59 
(7.24) 

42.05 
(52 . 38) 

-28.11 
(30. 60) 

P4  1 

279.27 
(16. 15) 

283 . 54 
(14 . 37) 

257 . 12 
(13.85) 

316.29 
(17.52) 

-9.32 
(7.04) 

11.  55 
(7.99) 

■ 
■ 


] 
] 
] 
] 
3- 
] 


TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

7ARIABLE 

1986 

TD  A  VMT?MT 

IrAxrlrjIN  1 
1987 

REDUCTION 
HIGH 

T  Q  O  Q 

CATEGORY 
±y  o  y 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P4_2 

182 .72 
(15.29) 

175. 16 
(13 .30) 

T  A  Q      R  "7 

(12 . 61) 

Z  U  J  .  D  Z 

(16. 38) 

-14 . 61 
(10.46) 

16.  19 
(12 . 05) 

P4_3 

37  .43 
(2.22) 

43  .  74 
(2 .79) 

A  O      O.  O 

4  j  .  y  z 
(3.14) 

J  o  .  JLZ 
(2 . 52) 

0.42 
(9 . 60) 

-12 . 84 

(8 . 60) 

P4_4 

53  .  88 
(2.13) 

58  .  50 
(2.33) 

D  1  .  UO 

(2.30) 

bo  .  b4 
(2 . 58) 

-2  .45 
(5.61) 

17.34 
(5.95) 

P4_5 

0.54 
(0.21) 

0.49 
(0.19) 

U  .  /  4 
(0.32) 

U.oo 
(0.27) 

51.  61 

(76. 58) 

80.  03 
(66. 85) 

P4_6 

2  .  61 
(0.81) 

2  .  10 
(0.72) 

o    r  n 
(1.11) 

z  .  bz 
(0. 79) 

66.99 
(63 . 18) 

24  .91 
(50.99) 

P4_7 

1038 . 16 
(54 . 87) 

1067.71 
(38 . 87) 

(47  .  97) 

j.  u  o  y  .  y  u 
(39 . 17) 

13  .  02 
(5.78) 

0.20 
(5.17) 

P4_8 

691. 75 
(17. 17) 

748. 06 
(25.80) 

d  n  n    o  / 
o  JL  (J  .  Z  4 

(23 . 55) 

o  D  o . 4  b 
(20.38) 

8  .31 
(4.67) 

14.76 
(4.40) 

P4_9 

62  .32 
(2 . 50) 

72  .  65 
(2 . 69) 

O  A      T  R 
o4  .  XO 

(3.29) 

O  O  AO 

oo  .  Uz 
(3 . 64) 

15.82 
(5.85) 

21. 15 
(6.23) 

P4_10 

1.  59 
(1.13) 

8  .  01 
(6. 10) 

O      A  A 

J  .  4  4 
(1.33) 

o .  oy 
(4.29) 

-57 . 02 
(78 . 01) 

7  .30 
(93 . 15) 

?4_11 

1317 .43 
(56.95) 

1351.25 
(41.70) 

llDJ  .  O  O 

(49 . 56) 

IJOU  .  J.  i7 

(43.26) 

8  .33 
(4.79) 

2  .  59 
(4.45) 

P4_12 

2009 . 17 
(66.90) 

2099 . 31 
(55. 76) 

Z  Z  / 4  .  XZ 

(65.55) 

O  O  A  A     C  R 
Z  Z  4  4  .  DO 

(56.62) 

8  .33 
(4.10) 

6.92 
(3.79) 

Q4_l 

283 . 69 
(16.49) 

289 . 84 
(15.97) 

z  D4 .  /  b 
(15.48) 

O  T  R     O  H 

(18 . 32) 

-12 . 10 
(7.68) 

8.77 
(8. 39) 

Q4_2 

190. 80 
(15.88) 

195. 24 
(15. 35) 

lb j . J  Z 
(14 . 64) 

O  T  Q      R  R 

(17 . 54) 

-16. 35 
(10. 86) 

12  .45 
(11.94) 

Q4_3 

33  .  67 
(1.81) 

36.88 
(1.96) 

J4  .  bo 
(2 . 15) 

J  1  .  4  1 

(1.82) 

-6.  06 
(7.90) 

-14 .83 
(7.27) 

Q4_4 

53  .  34 
(2.22) 

52  .  12 
(1. 98) 

50.87 
(1.97) 

58  .80 
(2 . 17) 

-2  .  39 
(5.37) 

12.82 
(5. 64) 

] 

1 

i 
] 
] 
] 


TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


'ARIABLifci 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q4_5 

0. 

47 

0. 

44 

0. 

80 

0. 

83 

81. 

88 

88  . 

09 

(0. 

18) 

(0. 

17) 

(0. 

34) 

(0. 

25) 

(85. 

31) 

(67  . 

57) 

Q4_6 

2  . 

82 

1. 

82 

2  . 

80 

2  . 

55 

53  . 

93 

40. 

27 

(0. 

86) 

(0. 

60) 

(0. 

95) 

(0. 

90) 

(61. 

48) 

(59. 

08) 

Q4_7 

818  . 

56 

797  . 

51 

882  . 

32 

788  . 

18 

10. 

63 

-1. 

17 

(41. 

32) 

(28  . 

79) 

(31. 

69) 

(26. 

99) 

(5. 

37) 

(4. 

95) 

S3 

596. 

09 

604  . 

66 

639. 

93 

732  . 

45 

5. 

83 

21. 

13 

(14. 

84) 

(20. 

58) 

(14. 

50) 

(17. 

28) 

(4. 

16) 

(4. 

44) 

OA  Q 

64  . 

40 

69. 

33 

81. 

47 

82  . 

65 

17  . 

51 

19  . 

21 

(2. 

42) 

(2. 

45) 

(3. 

07) 

(3. 

33) 

(5. 

67) 

(5. 

97) 

oa  i  n 

1. 

64 

4  . 

28 

2  . 

10 

4  . 

81 

-51. 

09 

12 

22 

(1. 

15) 

(3. 

25) 

(1. 

09) 

(3. 

33) 

(80. 

05) 

(108 

.  62) 

n4  1 1 

Vi^     -1-  -1- 

1102  . 

25 

1087. 

35 

1137  . 

08 

1103  . 

45 

4 

.  57 

1 

.  48 

(43. 

63) 

(32  . 

68) 

(34  . 

93) 

(33 

24) 

(4 

.40) 

(4 

.29) 

OA    1  9 

1698 

.33 

1692  . 

01 

1777 

01 

1835 

.90 

5 

.  02 

8 

.  50 

(52 

.40) 

(43 

.43) 

(44 

.23) 

(43 

.  18) 

(3 

.  66) 

(3 

.  62) 

P  OHTP 

43 

.  03 

43 

.  19 

34 

.  39 

62 

.73 

-20 

.  37 

45 

.25 

(6 

.90) 

(6 

.  68) 

(5 

.  53) 

(8 

.  58) 

(20 

.  07) 

(25 

.18) 

O  OHTP 

61 

.  54 

65 

.40 

43 

.  54 

87 

.95 

-33 

.42 

34 

.48 

(9 

.  28) 

(9 

.  50) 

(6 

.72) 

(11 

.90) 

(17 

.  79) 

(23 

.28) 

P_PHYSM 

2 

.84 

5 

.  94 

3 

.  32 

6 

.  63 

-44 

.  15 

11 

.  56 

(0 

.97) 

(1 

.  57) 

(0 

.91) 

(1 

.71) 

(30 

.  50) 

(39 

.  03) 

Q_PHYSM 

2 

.  62 

4 

.  07 

2 

.26 

5 

.  18 

-44 

.  53 

27 

.33 

(0 

.77) 

(1 

.05) 

(0 

.61) 

(1 

.  42) 

(29 

.79) 

(43 

.26) 

J  - 

] p- 

-1 

J 

T 
] 
] 
] 
] 


TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

MEDIUM 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

N 

598 

737 

788 

732 

6.92 

-0.  68 

ALLOW 

2471.63 

2589 . 02 

2573 . 32 

2553 .42 

-0.61 

-1.38 

(6. 00) 

(5. 54) 

(5.49) 

(6 . 02) 

(0.30) 

(0. 32) 

RVU 

2571.27 

2561. 00 

2543 . 63 

2534 . 69 

-0  .  68 

-1.03 

(4.40) 

(5. 44) 

(5.38) 

(5.98) 

(0.30) 

(0.32) 

%  ASST 

40.80 

41.93 

45.43 

46 .  04 

8.36 

9  .81 

(2 . 01) 

(1.82) 

(1.77) 

(1. 84) 

P  ASST 

203.95 

217 . 56 

232  .32 

233.77 

6  .  79 

7.45 

(12 . 18) 

(11. 39) 

(9.89) 

(10. 37) 

(6.93) 

(7.08) 

Q  ASST 

211.42 

217 .28 

233 . 52 

236.30 

7  .47 

8  .  75 

(10. 59) 

(9 . 58) 

(9.26) 

(9.62) 

(6. 13) 

(6.25) 

P  ADD 

22.37 

31.73 

33.83 

43.80 

6  .  62 

38  .  02 

(5.50) 

(5.22) 

(5.20) 

(6.90) 

(23.23) 

(27.28) 

%  ADD 

5  .  18 

8  .  14 

7.74 

9.43 

-4.91 

15  .  79 

(0.91) 

(1.01) 

(0.95) 

(1. 08) 

P  OTHER 

9  .  03 

14  .  27 

11.70 

13.88 

-18 . 04 

-2.73 

(2 . 84) 

(3.49) 

(2.46) 

(2.96) 

(29 . 92) 

(32 . 06) 

%  OTHER 

5  .  69 

6.92 

7.74 

9  .  97 

11 .  87 

44  . 11 

(0.95) 

(0.93) 

(0.95) 

(1 . 11) 

P  SURG 3 

54  .  88 

37  .  54 

47.40 

57  .  42 

26.26 

52  . 97 

(12 . 24) 

(7.89) 

(8.91) 

(11.99) 

(31.72) 

(38.25) 

%  SURG 3 

7.86 

9  .  09 

8  .76 

8.61 

-3  .  68 

-5.33 

(1. 10) 

(1. 06) 

(1.01) 

(1.04) 

NHOS  1 

0  .  06 

0  .  04 

0 .  04 

0 .  04 

9  .  65 

4  .  15 

(0.01) 

(0. 01) 

(0. 01) 

(0 . 01) 

(27 . 13) 

(27.41) 

HDAY  1 

0 .  29 

0.  18 

0.21 

0.23 

14  .  62 

28  .  69 

(0. 07) 

(0. 04) 

(0. 05) 

(0.06) 

(35 . 14) 

(40.26) 

HCOST_l 

150.82 

80.  07 

95.  15 

94.78 

18  .  84 

18.  38 

(33 . 32) 

(19 . 29) 

(22  .  34) 

(22 . 61) 

(36.87) 

(37.12) 

] 


J 


TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


] 

J  VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


] 
] 
] 
] 


1 


I 


] 

] 

] 

] 

J 

J 

] 


OPD_l 

38  .  04 

55.77 

65.98 

74  .44 

18  .  30 

33.46 

(4.22) 

(6. 69) 

(5.75) 

(7 . 18) 

(15. 81) 

(17 . 59) 

OPDS_l 

4  .35 

7  .  84 

4  .  19 

5 .  10 

-46.56 

-34.87 

(1. 50) 

(3 . 17) 

(1.40) 

(1.67) 

(44 . 16) 

(45. 66) 

Pl_l 

41.44 

47  .  92 

54  .  77 

56.31 

14.29 

17  .  51 

(3 .89) 

(3 . 66) 

(4.92) 

(6. 12) 

(12 .80) 

(14.87) 

Pl_2 

6  .  74 

8  .  09 

14  .  44 

17  .  59 

78.46 

117 . 44 

(2 . 77) 

(3 . 07) 

(4 . 03) 

(5.74) 

(62 . 65) 

(80.49) 

Pl_3 

21.91 

25  . 11 

25.00 

24.22 

-0.45 

-3  .  54 

(1. 83) 

(1.32) 

(1.34) 

(1. 56) 

(7.51) 

(8 . 15) 

Pl_4 

11.  15 

12  .20 

11.39 

12.25 

-6.62 

0.37 

(1.17) 

(1.01) 

(0.93) 

(1.01) 

(11.25) 

(11. 68) 

Pl_5 

0.  54 

1.20 

1.85 

0  .83 

53  .  95 

-30.63 

(0.20) 

(0.32) 

(0.46) 

(0.26) 

(46.46) 

(34 . 27) 

Pl_6 

1.  10 

1.32 

1 .  68 

1.41 

27  .  59 

7.35 

(0.43) 

(0. 27) 

(0.35) 

(0.31) 

(33 . 15) 

(31.21) 

Pl_7 

152 . 49 

148 . 77 

173 . 20 

168 . 83 

16  .  42 

13.48 

(7.99) 

(8.35) 

(11. 50) 

(11. 54) 

(9 . 56) 

(9.57) 

Pl_8 

87  .  60 

88  .  18 

112.31 

98.22 

27.37 

11.39 

(6. 29) 

(5.88) 

(9.91) 

(6.71) 

(13 . 07) 

(10. 12) 

Pl_9 

11 .  62 

13  .  85 

16 .  50 

17  .  48 

19  . 19 

26.22 

(1.01) 

(1.21) 

(1.25) 

(1.28) 

(12 . 60) 

(12.74) 

Pl_10 

0 .  00 

0.26 

1.24 

1.46 

370 . 07 

454.78 

(  0.00) 

(0.24) 

(0.93) 

(1.36) 

(364 . 59) 

(524 . 39) 

Pl_ll 

193 .93 

196. 69 

227.96 

225. 13 

15.90 

14.46 

(9.15) 

(9.36) 

(12 .46) 

(13 .49) 

(7 . 92) 

(8.35) 

Pl_12 

281. 53 

284 .86 

340.28 

323  .  35 

19  .45 

13  .  51 

(12 . 51) 

(12.46) 

(17 . 87) 

(17 . 83) 

(7 . 65) 

(7.64) 

Ql_l 

47.30 

52  .80 

58.59 

54.96 

10  .96 

4  .  08 

(4.24) 

(3 .72) 

(5.23) 

(6. 02) 

(12 . 16) 

(13.40) 

TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

7ARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 

1  QfiQ 

X  -7  O  -7 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

7.57 
(3.14) 

9  .  18 
(3 . 03) 

15.  30 
(4.42) 

(5.73) 

66.74 
(58 . 38) 

88  .  39 
(70.57) 

Ql_3 

24  .  66 
(1.48) 

27  .  60 
(1.38) 

26.79 
(1.36) 

£.£.,11 

(1.21) 

-2  .  92 
(7.01) 

-17.50 
(6. 64) 

Ql_4 

12  .  55 
(1. 25) 

12  .  84 
(1.04) 

12  .  14 
(0.96) 

1  O  CO 

1Z  .  O  j 

(0.98) 

-5.45 
(11. 02) 

-2  .43 
(11. 10) 

Ql_5 

0.  65 
(0.24) 

1.  12 
(0.29) 

1.79 
(0. 42) 

U.OO 

(0.26) 

60.79 
(46. 09) 

-23.39 
(35.31) 

Ql_6 

1.  88 
(0.93) 

2  .  07 
(0. 54) 

2  .26 
(0.51) 

1      R  O 
1  .  OZ 

(0.32) 

9  .23 
(35. 69) 

-26.81 
(30.30) 

Ql_7 

139 . 22 
(6. 68) 

134 . 09 
(6.86) 

151. 30 
(9.43) 

±  <t  U  .  D  J 

(8.51) 

12.84 
(8.69) 

4.80 
(8. 15) 

Ql_8 

83  .  06 
(4.74) 

83.40 
(4.96) 

100.89 
(5.98) 

Q  A     "7  1 

(6.18) 

20.97 
(9.32) 

13.57 
(9.50) 

Ql_9 

12  .43 
(1.07) 

13  .  52 
(1.19) 

15.  94 
(1.15) 

1         S3  0 
ID  •  OZ 

(1. 18) 

17  .  92 
(12 . 23) 

24.44 
(12 . 39) 

Ql_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.91 
(0. 65) 

0.  67 
(0.41) 

(0.85) 

-26. 34 
(85. 14) 

9. 15 
(118.42) 

Ql_ll 

186.52 
(8.22) 

186.89 
(7.94) 

209.90 
(10.80) 

(10. 93) 

12  .31 
(7 . 17) 

4  .  60 
(7.23) 

Ql_12 

269. 58 
(10. 72) 

270.29 
(10. 66) 

310.78 
(14 .46) 

o  on  on 
zyu. zu 

(15.10) 

14  .98 
(6. 65) 

7.37 
(6.84) 

NH0S_2 

0.93 
(0.01) 

0.  95 
(0.01) 

0.  95 
(0.01) 

n  on 
(0. 01) 

-0.33 
(1.18) 

-5.21 
(1.43) 

HDAY_2 

13  .  29 
(0.34) 

14  .  00 
(0.42) 

13  .31 
(0.33) 

(0.37) 

-4  .91 

(3.80) 

-9.85 
(4.00) 

HC0ST_2 

6406. 07 
(100. 87) 

6555. 73 
(87 . 99) 

6707.74 
(91. 51) 

6803 . 55 
(138 . 01) 

2  .  32 
(1.94) 

3  .78 
(2 . 50) 

0PD_2 

0.  18 
(0. 10) 

2  .  54 
(0.88) 

1.  07 
(0. 51) 

0.42 
(0.29) 

-57 . 87 
(39.91) 

-83.51 
(36.35) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


PAYMENT 

T"\  T7>  T""\T  T  /~im  TT  /~\  VT 

REDUCTION 

M 

E   D  I   U  M 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

OPDS_2 

0.  00 

0.  53 

0.36 

1.  55 

-32  .  28 

193 .23 

(  0.00) 

(0.53) 

( 0 . 3  6) 

(0.99) 

(12  0. / / ) 

(212.92) 

P2_l 

76.48 

135. 31 

133.70 

131. 32 

-1.19 

-2.94 

(8.03) 

(10.60) 

(10.08) 

(11.72) 

(10.81) 

(11.68) 

P2_2 

70.84 

126 . 53 

123 . 26 

119 .36 

-2  .  58 

-5.  67 

(7.80) 

(10.29) 

(9.80) 

(11. 18) 

(11.23) 

(12.01) 

P2_3 

2.52 

3  .  56 

3  .  08 

6.75 

-13 . 52 

89  .  51 

(0.59) 

(0.63) 

(0.55) 

(3.20) 

(  2  J  .  o  0  ; 

(91.54) 

P2_4 

0.31 

0.25 

0.47 

0.92 

85.36 

259.76 

(0. 14) 

(0. 11) 

( 0 . 12 ) 

(0.31) 

f  C  A       1  \ 

(64.19) 

/  T  o  r\  TON 

( 1JU . lo  j 

P2_5 

0.  12 

0.  11 

0.41 

0.  09 

275. 51 

-17 . 32 

(0.08) 

( 0 . 07 ) 

(0. 12) 

(0.05) 

(12/. DO) 

/TO      en \ 

(  /  o  .  5  /  ) 

P2_6 

0.  04 

0.  10 

0.  15 

0.  05 

44.21 

-50. 13 

(0.03) 

(0.05) 

(0.07) 

/  r\      r\  a  \ 

(0.04) 

(83.39) 

(57.07) 

P2_7 

240 . 17 

218 .34 

247 . 03 

268 . 99 

13  .  14 

23  .20 

(12.87) 

(10.17) 

(10.21) 

( 10 . 63 ) 

(6.60) 

(6.74) 

P2_8 

304 . 58 

351. 53 

325.77 

369 . 68 

-7  .33 

5.  16 

(7 . 10) 

(9 . 01) 

(6.96) 

/  "7       O  O  \ 

(7.83) 

(3.24) 

(3.40) 

P2_9 

18.80 

23  .  52 

24  .20 

30.  02 

2.88 

27  .  60 

(1. 08) 

(1. 18) 

(1.21) 

(1.45) 

(7.20) 

(7.96) 

P2_10 

0.  00 

0.  00 

0.00 

0.  00 

0.  00 

0.  00 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

P2_ll 

316. 65 

353 . 65 

380.72 

400. 31 

7  .  66 

13  .20 

(14.07) 

(13.85) 

(13.76) 

(15.38) 

(5.52) 

(5.85) 

P2_12 

621. 24 

705. 18 

706. 50 

769 . 99 

0.  19 

9.  19 

( 15 . 86 ) 

( 16 . 60 ) 

(15.97) 

/no      r~\  (~\  \ 

(18.09) 

(3.27) 

(3.48) 

Q2_l 

96.75 

148 . 64 

156. 86 

140. 12 

5.  53 

-5.73 

(9 . 62) 

(11. 08) 

(12 . 10) 

(11. 48) 

(11. 04) 

(10.73) 

Q2_2 

91.  68 

140.00 

143 . 78 

131. 48 

2.70 

-6.  08 

(9.49) 

(10.74) 

(11. 52) 

(11. 11) 

(11.25) 

(11. 04) 

TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 

1  QQQ 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q2_3 

2  .  56 
(0. 54) 

3  .38 
(0.57) 

2.90 
(0. 50) 

Z  .  DZ 

(0.46) 

-14 .31 
(22 .36) 

-25.41 
(21.71) 

Q2_4 

0.36 
(0. 16) 

0.28 
(0. 12) 

0.  50 
(0. 13) 

a    d  a. 
(0.20) 

74  .  86 
(62 .30) 

202 . 06 
(82 . 53) 

Q2_5 

0.21 
(0. 13) 

0.  19 
(0.11) 

0.89 
(0.26) 

A     O  1 

(0.13) 

373 . 11 
(150. 25) 

8  .  92 
(92 . 56) 

Q2_6 

0.  04 
(0. 03) 

0.21 

(0.13) 

0. 17 

(0. 10) 

A     A  Q 

(0. 06) 

-19 .30 
(77.81) 

-59.76 
(68.48) 

Q2_7 

211.83 
(10. 39) 

193 . 82 
(9 . 52) 

210. 16 
(9.25) 

O  A  O  AD 

z 4  Z . Uo 
(9.78) 

8  .43 
(6.85) 

24  .90 
(7.04) 

Q2_8 

281.79 
(5.86) 

315. 15 
(8. 02) 

297 . 65 
(5.80) 

■ill.  1  Z 

(7 . 88) 

-5.55 
(3.14) 

19.85 
(3 . 57) 

Q2_9 

21.  18 
(1.14) 

23  . 11 
(1.07) 

22.29 
(1. 00) 

OK      CZ  A 

Z  O  .  D  4 

(1.12) 

-3  .  56 
(6.32) 

10.51 
(6.71) 

Q2_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

A     A  A 
(J  .  U  U 

(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Q2_ll 

308 . 58 
(12 . 92) 

342 .46 
(13 . 94) 

367 . 02 
(14 .36) 

TOO  OA 

J  O  z  .  z  u 
(14 .35) 

7  . 17 
(5. 85) 

11.  60 
(5.84) 

Q2_12 

590. 38 
(14 . 38) 

657. 61 
(16. 08) 

664 . 67 
(15. 69) 

(16. 63) 

1.  07 
(3.42) 

15.56 
(3.52) 

NH0S_3 

0.  18 
(0. 02) 

0. 14 
(0. 02) 

0.  15 
(0.02) 

A     1  R 

U  .  ID 
(0. 02) 

11.12 
(15. 63) 

6.  66 
(15.74) 

HDAY_3 

1.77 
(0.23) 

1.20 
(0. 16) 

1.  62 
(0.22) 

X  .  Z  O 

(0. 17) 

35.37 
(22 . 64) 

2  .96 
(20. 01) 

HC0ST_3 

640. 64 
(84 . 78) 

477 . 01 
(59 . 51) 

627 . 52 
(78. 52) 

j JD . Uo 
(70.48) 

31.55 
(20. 65) 

12  . 18 
(19. 34) 

0PD_3 

69  .40 
(10.35) 

112 . 68 
(14 . 85) 

129 . 50 
(20.43) 

100. 92 
(14 . 55) 

14.93 
(22 . 42) 

-10. 44 
(18.45) 

0PDS_3 

7  .  64 
(2 . 35) 

13  .  98 
(3.96) 

25.  08 
(10. 66) 

15.86 
(3.96) 

79.44 
(81.37) 

13.45 
(40. 05) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

MEDIUM  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


P3  1 


P3  2 


P3  3 


P3  4 


P3  5 


P3  6 


P3  7 


P3  8 


P3  9 


P3  10 


P3  11 


I 

I 
I 

I 


P3  12 


Q3  1 


Q3  2 


Q3  3 


106. 
(13  . 

84 
48) 

105. 
(9- 

31 
18) 

114  . 
(10. 

69 
43) 

122  . 
(12  . 

93 
75) 

60. 
(13  . 

50 
04) 

45. 
(8. 

18 
52) 

54  . 
(9. 

95 
89) 

63  . 
(12  . 

10 
44) 

14. 
(2. 

32 
44) 

20. 
(2. 

31 
03) 

19  . 
(2. 

81 
14) 

19  . 
(1. 

27 
98) 

30. 
(1. 

19 
37) 

37  . 
(1. 

32 
43) 

36. 
(1. 

91 

50) 

36. 
(1. 

95 
50) 

0. 
(0. 

06 
04) 

0. 

(0. 

49 
15) 

0. 

(0. 

69 
21) 

0. 
(0. 

46 
19) 

1. 

(0. 

77 
85) 

1. 

(0. 

26 
44) 

1. 

(0. 

94 
59) 

2  . 
(0. 

10 
54) 

359. 
(24  . 

43 
13) 

404  . 
(25. 

07 
21) 

442  . 
(31. 

99 
16) 

459. 
(24  . 

38 
86) 

230. 
(13  . 

68 
34) 

260. 
(15. 

44 
33) 

272  . 
(15. 

02 
20) 

269  . 
(13  . 

06 
79) 

24  . 
(1. 

70 
76) 

30. 
(1. 

14 
88) 

29  . 
(1. 

75 
89) 

35. 
(2. 

78 
20) 

0. 

(  o. 

00 
00) 

1. 
(1. 

13 
13) 

2  . 
(1. 

35 
71) 

1. 
(1. 

11 
11) 

466. 
(29. 

26 
80) 

509  . 
(26. 

38 
97) 

557  . 
(34  . 

68 
02) 

582  . 
(30. 

30 
05) 

696. 
(39. 

94 
25) 

769  . 
(36. 

82 
58) 

829  . 
(44  . 

70 
24) 

851. 
(39. 

36 
57) 

124  . 
(16. 

56 
69) 

111. 
(11. 

83 
07) 

121. 
(12  . 

53 
01) 

135. 
(14. 

13 
59) 

75. 
(16. 

61 
40) 

52  . 
(10. 

84 
72) 

64  . 
(11. 

32 
69) 

77  . 
(14. 

22 
43) 

11 
(1 

.91 
.  58) 

15. 
(1. 

46 
34) 

15. 
(1. 

33 
49) 

15. 
(1. 

16 
34) 

8  .90 
(13 . 19) 

21.  62 
(28.90) 

-2.44 
(14 . 54) 

-1.  08 

(5. 57) 

40.88 
(52 .74) 

54  .  09 
(58. 30) 

9  .  63 
(9 . 92) 

4  .45 
(8.29) 

-1.29 
(8.85) 

107.78 
(180. 81) 

9  .  48 
(8 . 52) 

7  .  78 
(7.46) 

8  .  67 
(14 . 61) 

21.72 
(30. 01) 

-0.  89 
(12 .98) 


16.72 
(14 . 92) 

39  .  66 
(33 . 38) 

-5.  12 
(13.96) 

-0.  97 

(5.57) 

-5.42 
(49.37) 

66.  63 
(55. 59) 

13  .  69 
(8.76) 

3  .31 
(7.92) 

18.72 
(9.61) 

-1.  74 

(140.20) 

14  .  32 
(7.93) 

10.  59 
(7.00) 

20.83 
(16. 38) 

46. 14 
(34 . 02) 

-1.  97 

(12 .28) 


TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q3_4 

34.26 
(1.53) 

40.  34 
(1.51) 

38.92 
(1.48) 

JO.  /D 

(1.51) 

-3  .  51 
(5.25) 

-3.94 
(5.29) 

Q3_5 

0.  06 
(0. 04) 

0.44 
(0. 13) 

0.  67 
(0.20) 

1)  .  DO 

(0.23) 

50.  33 
(53 .95) 

24  .  05 
(60.47) 

Q3_6 

2.72 
(1.14) 

2  .  01 
(0. 66) 

1.98 
(0.57) 

Z  .  £>Z 

(0. 67) 

-1.  48 
(43 . 34) 

30. 11 
(46.97) 

Q3_7 

300.86 
(23.28) 

296. 11 
(18 . 66) 

321.43 
(22 . 39) 

O  O  A  OA 

334 . 89 
(19.06) 

8.  55 
(9 . 84) 

13  . 10 
(9.01) 

Q3_8 

238 . 04 
(13 . 66) 

237 . 65 
(13 . 17) 

241.26 
(12 . 02) 

O  K  £Z      1  A 

ZOO  .  14 
(13 .25) 

1.  52 
(7 . 50) 

7.78 
(7.86) 

Q3_9 

26.20 
(1.74) 

30.48 
(1.83) 

29  . 14 
(1.73) 

1  O  AO 

6  z  .  y  z 
(2 . 01) 

-4  .  37 
(8.27) 

8.01 
(8.93) 

Q3_10 

0.  00 
(  0.00) 

1.  14 
(1.14) 

1.38 
(1. 12) 

r\      A  A 

0.44 
(0.44) 

20.55 
(140. 13) 

-61. 27 
(107.24) 

Q3_ll 

425.42 
(30. 89) 

407 . 95 
(21. 87) 

442.96 
(26. 61) 

A  *7  a  AO 

4 / U . UZ 

(26.00) 

8  .  58 
(8 . 44) 

15.22 
(8.33) 

Q3_12 

663 .46 
(39.28) 

645. 59 
(30.30) 

684 .21 
(34 . 54) 

/  Z  b  .  X  b 
(35. 15) 

5.98 
(7.12) 

12.48 
(7.19) 

NH0S_4 

1.17 
(0.02) 

1. 13 
(0. 02) 

1.  14 

(0. 02) 

T       A  Q 

i .  uy 
(0. 02) 

1.41 
(2.32) 

-3.44 
(2.43) 

HDAY_4 

15.  35 
(0.41) 

15.  38 
(0.45) 

15.  14 
(0.41) 

14  .  09 
(0.43) 

-1.  55 
(3.96) 

-8  .40 
(4 . 04) 

HC0ST_4 

7197 . 53 
(129 . 66) 

7112 .80 
(107 .22) 

7430.41 
(123 . 55) 

~7  A  O  O       /  O 

/  4  J  J  .  4  Z 
(155. 26) 

4  .  47 
(2 . 30) 

4  .  51 
(2.65) 

0PD_4 

107 . 62 
(12 . 07) 

170. 99 
(19.75) 

196. 55 
(23 . 00) 

1  /  D  .  /  / 

(19.46) 

14.95 
(17 .73) 

2  .80 
(16.21) 

0PDS_4 

11.99 
(2.79) 

22  .  34 
(5.11) 

29.  63 
(10.75) 

O  O  CI 

(4.40) 

32  .  60 
(53 . 29) 

0.74 
(30. 17) 

P4_l 

224 . 75 
(16. 33) 

288. 54 
(15. 04) 

303 . 15 
(15.69) 

310.56 
(18.24) 

5.  06 
(7 . 53) 

7  .  63 
(8. 19) 

J 

] 
] 

P4_2 

■J 

] 


TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

PAYMENT 

REDUCTION  CATEGORY 

MEDIUM 

PERCENT 

CHANGE 

] VARIABLE 

1986 

1987 

1988  1989 

87-88 

87-89 

P4  3 


P4  4 


_    P4  5 


P4  6 


P4  7 


P4  8 


_J    P4  9 


P4  10 


P4  11 


] 
] 

] 


P4_12 
Q4_l 
Q4_2 
Q4_3 
Q4  4 


138.08 

179.80 

192  . 

65 

200. 

05 

7  . 

15 

11.  26 

(15. 15) 

(13 .81) 

(14. 

20) 

(17. 

20) 

(11. 

01) 

(12.27) 

38.74 

48.98 

47  . 

89 

50. 

24 

-2  . 

23 

2  .  57 

(3.53) 

(2.75) 

(2. 

95) 

(4. 

21) 

(8. 

23 ) 

(10.26) 

41.  66 

49  .  77 

48. 

78 

50. 

12 

-2  . 

00 

0.69 

(2.06) 

(1.98) 

(1. 

94 ) 

(2. 

00 ) 

(5. 

56 ) 

/  r—       /-  r—  \ 

(5.65) 

0.72 

1.  80 

2  . 

94 

1. 

38 

63  . 

82 

-22.97 

(0.23) 

(0.40) 

(0. 

64 ) 

(0. 

39) 

(42. 

2  2  ) 

(31.23) 

2.91 

2  .  68 

3  . 

77 

3  . 

57 

40. 

69 

33  .  06 

(1.06) 

(0.58) 

(0. 

87) 

(0. 

73) 

(39. 

08 ) 

(34.94) 

752 . 09 

771. 18 

863  . 

21 

897. 

19 

11. 

93 

16.  34 

(28.45) 

(30.77) 

( 38  . 

41) 

(31. 

12) 

(6. 

38 ) 

(5. 67) 

622 . 87 

700. 14 

710. 

11 

736. 

95 

1. 

42 

5.26 

(16.94) 

(19.24) 

(21. 

12) 

/TO 

( 18  . 

94 ) 

/  A 

(4  . 

08 ) 

(3.86) 

55.  12 

67.51 

70. 

46 

83  . 

27 

4  . 

37 

23  .  35 

(2.27) 

(2 . 64 ) 

(2  . 

48 ) 

(2  . 

94 ) 

(5. 

37) 

(5.85) 

0.  00 

1.40 

3  . 

59 

2  . 

57 

157  . 

24 

84  .35 

(  0.00) 

(1. 16) 

(2  . 

31) 

(1- 

75) 

( 185  . 

13) 

( 150 . 64 ) 

976.84 

1059 . 72 

1166. 

36 

1207  . 

75 

10. 

06 

13  .97 

(34 .46) 

(33 . 64) 

(42. 

24) 

(37  . 

87) 

(5. 

10) 

(4.78) 

L599.71 

1759.86 

1876. 

47 

1944  . 

71 

6. 

63 

10.50 

(45. 00) 

(45. 02) 

(55. 

29) 

(49. 

94) 

(4. 

05) 

(3.82) 

268.61 

313 . 28 

336  . 

98 

330  . 

21 

7  . 

57 

5.40 

(19 .80) 

(16.75) 

(18. 

26) 

(19. 

27) 

(V. 

91) 

(8 . 15) 

174 . 85 

202 . 02 

223  . 

40 

225. 

99 

10. 

58 

11.  87 

(18.94) 

(15.71) 

(16. 

81) 

(18  . 

53) 

(11. 

39) 

(12 . 03) 

39  .  13 
(2.43) 

47  .  17 
(2.23) 


46.44 
(2.20) 

53  .46 
(2 . 06) 


45.01 
(2.33) 

51.  56 
(1.95) 


40.45 
(2 . 07) 

52  .  13 
(1.99) 


-3  .  08 
(6.90) 

-3  .  56 
(5.30) 


-12.90 
(6. 50) 

-2.49 
(5.36) 


TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q4_5 

0  . 

91 

1 . 

75 

3  . 

36 

1 . 

61 

91 . 

92 

-7  . 

87 

(0. 

30) 

(0. 

39) 

(0. 

72) 

(0. 

47) 

(46. 

82) 

(35. 

10) 

Q4_6 

4  . 

65 

4  . 

29 

4  . 

42 

4  . 

22 

2  . 

82 

-1 , 

73 

(1. 

83) 

(0. 

95) 

(1. 

05) 

(0. 

86) 

(33  . 

08) 

(29. 

85) 

Q4_7 

651 . 

91 

624  . 

02 

682  . 

88 

717  . 

50 

9  . 

43 

14  . 

98 

(25. 

93) 

(23  . 

44) 

(28. 

21) 

(23  . 

84) 

(5. 

88) 

(5. 

36) 

Q4_8 

602  . 

89 

636  . 

19 

639  . 

80 

728  . 

57 

0 . 

57 

14  . 

52 

(16. 

15) 

(16. 

39) 

(15. 

65) 

(17. 

24) 

(3. 

56) 

(3. 

74) 

Q4_9 

59  . 

80 

67  . 

10 

67  . 

37 

75. 

27 

0  . 

40 

12  . 

18 

(2. 

26) 

(2. 

53) 

(2. 

25) 

(2. 

62) 

(5. 

05) 

(5. 

42) 

Q4_10 

0  . 

00 

2  . 

05 

2  . 

05 

1 

43 

-0 . 

19 

-30 

13 

(  o. 

00) 

(1. 

31) 

(1. 

26) 

(0 

.96) 

(88 

.70) 

(79. 

44) 

Q4_ll 

920 

53 

937  . 

30 

1019  . 

87 

1047 

.71 

8 

.  81 

11 

.  78 

(34 

.  17) 

(28. 

40) 

(34  . 

45) 

(31 

.67) 

(4 

.76) 

(4 

.54) 

Q4_12 

1523 

.42 

1573 

49 

1659 

.  66 

1776 

.28 

5 

.48 

12 

.  89 

(43 

.  00) 

(37 

.  62) 

(43 

.  50) 

(42 

.20) 

(3 

.  66) 

(3 

.  59) 

P_OHIP 

23 

.21 

36 

.  06 

36 

.  69 

43 

.45 

1 

.  74 

20 

.  51 

(5 

.93) 

(6 

.27) 

(6 

.96) 

(8 

.  27) 

(25 

.99) 

(28 

.  79) 

Q_OHIP 

32 

.  01 

47 

.  42 

48 

.  04 

48 

.  18 

1 

.  3 1 

1 

.  61 

(7 

.  11) 

(8 

.29) 

(8 

.93) 

(8 

.22) 

(25 

.71) 

(24 

.62) 

P_PHYSM 

2 

.  84 

6 

.43 

5 

.39 

3 

.  63 

-16 

.22 

-43 

.  64 

(1 

.  09) 

(1 

.92) 

(1 

.41) 

(0 

.95) 

(37 

.  05) 

(33 

.26) 

Q_PHYSM 

1 

.  98 

5 

.  06 

3 

.98 

3 

.  58 

-21 

.40 

-29 

.23 

(0 

.73) 

(1 

.40) 

(1 

.23) 

(0 

.83) 

(36 

.  92) 

(32 

.20) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87- 

88 

87- 

89 

N 

712 

697 

730 

684 

4  . 

73 

-1. 

87 

ALLOW 

2111. 07 

2238 . 82 

2284.75 

2348.27 

2  . 

05 

4  . 

89 

(17.57) 

(13 . 02) 

(11. 27) 

(9 . 59) 

(0. 

77) 

(0. 

72) 

RVU 

2554 . 57 

2549 . 15 

2545. 13 

2542 . 99 

-0  . 

16 

-0  . 

24 

(5.66) 

(5.58) 

(5.83) 

(6. 04) 

(0. 

32) 

(0. 

32) 

%_ASST 

39.47 

45.91 

46.44 

41.81 

1. 

15 

-8  . 

93 

(1.83) 

(1.89) 

(1.85) 

(1.89) 

P_ASST 

175.72 

213 . 99 

210. 96 

192 .78 

-1. 

42 

-9  . 

91 

(10. 03) 

(10. 24) 

(9 . 82) 

(9.63) 

(6. 

63) 

(6. 

57) 

Q_ASST 

202 . 61 

242 . 92 

242 . 20 

212 .43 

-0. 

30 

-12  . 

55 

(9.57) 

(10. 35) 

(9.98) 

(9.67) 

(5. 

92) 

(5. 

83) 

P_ADD 

25.29 

16.  65 

20.27 

22  .  65 

21. 

70 

36. 

03 

(5.74) 

(3 . 60) 

(4.20) 

(4 . 63) 

(33  . 

22) 

(35. 

23) 

%_ADD 

5.48 

5.45 

6.58 

5.26 

20. 

61 

-3  . 

46 

(0.85) 

(0.86) 

(0.92) 

(0. 85) 

P_OTHER 

10.00 

7  .  50 

8  .  17 

15.74 

8  . 

96 

109. 

98 

(3 . 61) 

(1. 53) 

(2 . 09) 

(4.37) 

(34. 

51) 

(61. 

73) 

%_OTHER 

2  .95 

6.  03 

6.  16 

10.  38 

2  . 

30 

72  . 

26 

(0. 63) 

(0.90) 

(0.89) 

(1. 17) 

P_SURG3 

48  .  48 

48.70 

53  .  69 

57  .45 

10. 

24 

17  . 

96 

(9.81) 

(10. 48) 

(11. 16) 

(11.51) 

(31. 

44) 

(31. 

97) 

%_SURG3 

8  . 15 

7.  17 

8.49 

9  .  65 

18  . 

39 

34  . 

51 

(1. 03) 

(0.98) 

(1. 03) 

(1.13) 

is  n  u  o  x 

V  .  U4 

U  .  U4 

U  .  U4 

(J  .  04 

18  . 

3  9 

14  . 

13 

(0.01) 

(0. 01) 

(0. 01) 

(0. 01) 

(29  . 

19) 

(30. 

52) 

HDAY_1 

0.23 

0.23 

0.21 

0.21 

-6. 

33 

-6. 

48 

(0. 06) 

(0. 07) 

(0 . 05) 

(0. 05) 

(37. 

72) 

(38  . 

38) 

HC0ST_1 

78.  60 

100. 55 

108.45 

113 .22 

7  . 

86 

12  . 

61 

(19.81) 

(27 . 12) 

(26.45) 

(28 . 50) 

(37  . 

68) 

(39  . 

13) 

TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMFNT 
1987 

REDUCTION 
LOW 

1  nop 

CATEGORY 

1  QOQ 

X  z)  o  z) 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PD_1 

44.78 
(5.49) 

58  .  28 
(6.56) 

G.  £.     R  "7 
DO  •  D  / 

(6.49) 

P.  A     Q  "7 
0*i  .  zf  / 

(5.90) 

14  .  24 
(15. 83) 

11.49 
(15. 13) 

0PDS_1 

2  .  55 
(0.74) 

9  .  18 
(4.80) 

D  .  /  / 

(2.38) 

A     1  Q 
H  .  Xzf 

(1.26) 

-26. 28 
(58 . 29) 

-54.41 
(54 . 00) 

Pl_l 

52  .33 
(5.17) 

63  .  59 
(6.21) 

R  P.     R  A 
JO  t 

(4 . 62) 

£.  1      T  R 

(5.67) 

-11. 08 
(12 . 17) 

-3  .51 

(13 .22) 

Pl_2 

12  .86 
(4.79) 

17  .  17 
(5. 65) 

ii  fit; 
(3 .98) 

i  r  sn 

XD  .  DU 

(5.15) 

-32 . 12 
(40.26) 

-9. 12 

(44 . 54) 

Pl_3 

28.24 
(1.74) 

31.  07 
(1.85) 

in     o  A 

(1.52) 

O  Q  DA 

(1.69) 

-2  .  67 
(7.70) 

-3  .  88 
(8.06) 

Pl_4 

10.  31 
(0.82) 

12  .  53 
(1.04) 

it  no 
(1. 05) 

IT     A  A 
X  J  .  O  O 

(1.04) 

3  .  90 
(11.75) 

8.97 
(11-74) 

Pl_5 

0.27 
(0. 13) 

1.71 
(0.74) 

n  oa 
(0.10) 

n  qq 

U  •  zf 

(0.46) 

-85. 93 
(43 . 85) 

-41.85 
(51.13) 

Pl_6 

0.  65 
(0. 17) 

1.  11 
(0.28) 

i  no 
(0.26) 

1     o  / 

(0.34) 

-2  .  53 
(34 . 22) 

11.59 
(39. 55) 

Pl_7 

139.95 
(8.58) 

143 . 46 
(7.71) 

17  1  AO 

(14.11) 

X  O  U  .  Dj 

(10.84) 

19  .  53 
(11.21) 

11.90 
(9.27) 

Pl_8 

66.  14 
(4.36) 

69  .  34 
(4.78) 

"7  R     R  T 

(5.36) 

Q  /  TO 
04  •  JZ 

(5.99) 

8.92 
(10. 36) 

21.  60 
(11.05) 

Pl_9 

10.  57 
(1.01) 

12  .  30 
(1.15) 

IT  flR 
i.j.UO 

(1.24) 

1  "7  QQ 
X  /  •  z?  z) 

(1.57) 

6.35 
(13 .75) 

46.29 
(15.83) 

Pl_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

n  to 
(0.19) 

O     Q  T 

(2.35) 

0.00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

Pl_ll 

192 . 28 
(10. 64) 

207. 05 
(11. 11) 

o  o  d  m 
zzo . UJ 

(16. 08) 

O  O  1  OQ 

z  z  x  .  o  y 
(13 . 02) 

10. 13 
(9.44) 

7. 17 
(8.27) 

Pl_12 

258.42 
(12 .93) 

276. 39 
(13 .92) 

J  U  J  .  D  D 

(19 . 06) 

TflS      O  1 

jUd . Zi 

(16.72) 

9.83 
(8 . 54) 

10.79 
(7.87) 

Ql_l 

59.73 
(5.73) 

70.  68 
(7 . 53) 

61.37 
(5.34) 

65.58 
(5.85) 

-13 . 17 
(13 . 05) 

-7  .21 
(13 . 48) 

] 

] 

I....... 

Ql_2 
1  Ql_3 
~|  Qi_4 

Ql_6 
Ql_7 
Ql_8 
Ql_9 
Ql  10 


TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 

1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


_ 


J 


Ql_ll 
I  Ql_12 

] 
1 
1 
J 
1 
1 


NHOS  2 


HDAY  2 


HCOST  2 


OPD  2 


14  . 
(5. 

98 
46) 

22  . 
(7. 

40 
26) 

31. 
(1. 

33 
47) 

32  . 
(1. 

19 
49) 

12  . 
(0. 

41 
98) 

13  . 
(1. 

68 
09) 

0. 
(0. 

27 
12) 

1. 

(0. 

35 
45) 

0. 
(0. 

74 
21) 

1. 

(0. 

06 
24) 

128. 
(7. 

58 
53) 

128. 
(6. 

18 
59) 

70. 
(4. 

39 
12) 

71. 
(4. 

71 
63) 

10. 
(1. 

91 
03) 

11. 
(0. 

84 
96) 

0. 

(  o. 

00 
00) 

0. 
(  0. 

00 
00) 

188  . 
(10. 

31 
09) 

198. 
(10. 

86 
91) 

258  . 
(12  . 

69 
15) 

270. 
(13  . 

56 
67) 

0. 
(0 

94 
.01) 

0. 

(0. 

95 
01) 

14 
(0 

.  02 
.  38) 

14 
(0 

44 
55) 

6767.76 
(116.45) 

1.46 
(0. 97) 


7075. 38 
(124 .81) 

2  .86 
(1. 07) 


13.72 
(4.75) 

31.  28 
(1.47) 

14  .  69 
(1.36) 

0.  24 
(0.11) 

1.  00 
(0.25) 

146 . 52 
(10. 05) 

72  .  51 
(4.31) 

13  .  17 
(1.17) 

0.  34 
(0.21) 

207 . 89 
(12.41) 

280.41 
(14.73) 

0.96 
(0.01) 

13  .  07 
(0. 34) 

7140.91 
(106.73) 

1.76 
(1.55) 


18  .41 
(5.38) 

29.92 
(1.57) 

15.  08 
(1.21) 

0.86 
(0.33) 

1.31 
(0.37) 

148 . 58 
(9 . 63) 

87.42 
(6.74) 

16.94 
(1.39) 

0.93 
(0.81) 

214 . 16 
(11.94) 

301. 58 
(16. 06) 

0.91 
(0. 01) 

11.71 
(0.35) 

7002 . 00 
(132 . 57) 

2  .49 
(1.01) 


-38  . 

(38  . 

77 
73) 

-17  . 
(40. 

83 
34) 

-2  . 
(6. 

83 
51) 

-7 

(6 

05 
72) 

7  . 
(12  . 

39 
79) 

10 
(11 

.29 
.  94) 

-82  . 

(34. 

09 
17) 

-36 
(41 

.24 
.36) 

-5. 

(33  . 

22 
16) 

23 
(41 

.76 
.  68) 

14  . 
(9- 

31 
38) 

15 
(9 

.92 
.10) 

1. 

(8. 

13 
83) 

21 
(11 

.91 
.40) 

11. 
(12  . 

21 
75) 

43 
(14 

.  05 
.  27) 

0. 
(  0. 

00 
00) 

0 

(  o 

.  00 
.  00) 

4  . 
(8. 

55 
31) 

7 
(8 

.70 
.  13) 

3  . 
(7. 

64 
43) 

11 
(7 

.47 
.79) 

1. 
(1. 

25 
15) 

-3 

(1 

.79 
.43) 

-9  . 

(4. 

49 
47) 

-18 

(4 

.90 
.  51) 

0. 

(2. 

93 
32) 

-1 

(2 

.  04 
.57) 

-38  . 
(65. 

26 
77) 

-12 
(51 

.  69 
.47) 

TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

1987 

REDUCTION 
LOW 

-L  J  O  O 

CATEGORY 

1  QQQ 
X  -7  O  -7 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PDS_2 

0.  00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

n  nn 
(  0.00) 

n  nn 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

P2_l 

96.89 
(9.43) 

106. 37 
(8.91) 

1 J  u • oo 
(9.19) 

117  77 

XX/. / / 

(10. 26) 

23  .  04 
(12 . 03) 

10.72 
(12 .77) 

P2_2 

86.  63 
(9.26) 

94.78 
(8.48) 

11?  TO 

X  X  Ct  •  w>  \J 

(8.71) 

i  nn  f>Q 
(9.67) 

18  .  49 
(12 . 83) 

6.  24 
(13 . 57) 

P2_3 

4  .  60 

(0. 89) 

3  .79 
(0.59) 

(0. 66) 

6    ft  Q 
(1.09) 

6.  04 
(23 . 29) 

81.58 
(32.75) 

P2_4 

0.23 
(0.09) 

0.36 
(0. 10) 

O    9  R 

(0. 08) 

n  £  9 
(0.20) 

-29 . 49 
(35. 92) 

72  .  59 
(63 . 34) 

P2_5 

0  .28 
(0.13) 

0.30 
(0. 15) 

n  Ti 
(0.16) 

n  7  q 
(0.29) 

3  .  49 
(72 .29) 

161.47 
(108.75) 

P2_6 

0.  11 

(0. 07) 

0.  04 

(0. 03) 

o  n  9 
(0.02) 

n  17 

VJ  .  X  / 

(0. 08) 

-56.47 
(85. 08) 

324.39 
(224 . 38) 

P2_7 

216. 38 
(10. 56) 

229 . 67 
(10. 03) 

9  19    1  f> 

(9.18) 

9 9 n  7? 
(10. 62) 

-7  .  62 
(5.92) 

-3  .  89 
(6.36) 

P2_8 

266. 08 
(6.32) 

287 .44 
(6.88) 

Q  1 

^-  O  J  •  ox 

(6.81) 

7  64    Q  4 

(8 . 15) 

-1.26 
(3 . 37) 

26.96 
(3.71) 

P2_9 

16.  41 
(0.98) 

17  .  39 
(1. 09) 

9  9  4R 

(1.27) 

9  R4 
(1.50) 

29.23 
(9.61) 

52.60 
(10. 67) 

P2_10 

0  .  00 

(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

o  nn 
(  0.00) 

1  10 

X  •  X  vl 

(0.77) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

P2_ll 

313 .27 
(13 . 63) 

336. 04 
(12 .20) 

-54-3  04 
(11.64) 

J  J  0  •  w 

(15.56) 

2  .  08 
(5.02) 

0.73 
(5.88) 

P2_12 

579 .35 
(15. 39) 

623.49 
(14 . 03) 

DZD • O J 

(13 .26) 

7  O  7    A  A 

(17 . 64) 

0.  54 
(3 . 10) 

12.82 
(3 . 61) 

Q2_l 

108 .20 
(9 . 60) 

116. 09 
(8 . 68) 

153 . 97 
(10.41) 

120.71 
(9 . 52) 

32  .  63 
(11. 68) 

3.98 
(11. 10) 

Q2_2 

97  .  14 
(9.41) 

105. 09 
(8.33) 

135. 33 
(9.97) 

102 .73 
(8.78) 

28  .  78 
(12 . 37) 

-2.25 
(11.52) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

Q2_3 

4  .40 
(0.64) 

4  .  34 
(0. 65) 

4  . 18 
(0. 62) 

6.49 
(0.80) 

-3.73 
(20.80) 

49  .  66 
(23 .84) 

Q2_4 

0.27 
(0. 10) 

0.38 
(0.11) 

0.28 
(0. 08) 

0.  65 
(0.20) 

-26. 68 
(35.91) 

71.73 
(60.46) 

Q2_5 

0.35 
(0. 15) 

0.33 
(0.14) 

0.27 
(0.14) 

0.75 
(0.26) 

-16. 99 
(58 .85) 

127 . 29 
(88 . 63) 

Q2_6 

0.  07 
(0. 03) 

0.  04 
(0. 02) 

0.02 
(0. 02) 

0.  16 
(0. 08) 

-52 .26 
(85.28) 

356. 97 
(241. 28) 

Q2_7 

216.47 
(11. 20) 

211.76 
(9 . 80) 

198.44 
(8.96) 

204 .95 
(9 . 62) 

-6.29 
(6.27) 

-3.21 
(6.48) 

Q2_8 

255. 12 
(5.46) 

262 .80 
(5.89) 

272 .26 
(6. 12) 

351.20 
(8.28) 

3  .  60 
(3.23) 

33  .  64 
(3 . 87) 

Q2_9 

18  .  24 
(0. 98) 

17  .  01 
(0.96) 

20.39 
(0. 99) 

23.40 
(1. 13) 

19  .92 
(8 . 15) 

37.58 
(8.76) 

Q2_10 

0.00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.70 
(0.49) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Q2_ll 

324 . 67 
(13 . 65) 

327.85 
(11. 40) 

352.40 
(12 . 00) 

325. 66 
(12 .70) 

7.49 
(5. 05) 

-0.  67 
(5.20) 

Q2_12 

579.79 
(14 .70) 

590. 64 
(12 . 63) 

624 . 67 
(12 .91) 

676. 86 
(14 . 39) 

5.76 
(3.06) 

14  .  60 
(3 . 24) 

NHOS_3 

0.  19 
(0. 02) 

0.  17 
(0. 02) 

0.  13 
(0. 02) 

0.  15 
(0. 02) 

-23.46 
(13 . 61) 

-12 .42 
(13.81) 

HDAY_3 

1.73 
(0. 19) 

1.81 
(0.23) 

1.34 
(0. 17) 

1.  53 
(0.21) 

-26.03 
(16. 02) 

-15. 82 
(17.21) 

HCOST  3 

678.98 
(76. 19) 

647 . 36 
(76.90) 

516.52 
(65.99) 

696.42 
(89 .70) 

-20.21 
(15. 65) 

7  .  58 
(18 .25) 

OPD_3 

95.80 
(14 . 02) 

100. 98 
(13 . 10) 

123 .30 
(16. 12) 

84  .  04 
(12 . 65) 

22  .  11 
(20.57) 

-16.77 
(18.04) 

OPDS_3 

11.15 
(3 .77) 

22  .  87 
(8.73) 

11.  82 
(4 . 69) 

8.  59 
(2.37) 

-48.31 
(43.33) 

-62 .46 

(39 . 54) 

I 
I 
] 
] 

]- 


TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PA VMFNT 
lrr\  X 11  ilj  IN  X 

1987 

REDUCTION 
LOW 

1  QflR 

1300 

CATEGORY 

1  QRQ 

X  -7  O  Z? 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P3_l 

105. 76 
(10.75) 

108. 57 
(11.40) 

1  1  fi     ft  0 
X  -L  U  .  O  \J 

(12 . 10) 

19  7    4.  f> 

X  <c  /  •HO 

(12.90) 

7  .  58 
(15. 31) 

17.40 
(15.85) 

P3_2 

51.  68 
(10. 16) 

52  .  63 
(10.92) 

(11.75) 

(12 .20) 

19  .  07 
(30.48) 

22  .81 
(31. 11) 

P3_3 

17.45 
(2 . 34) 

17.96 
(2 . 37) 

1  R  RR 

(1.69) 

9  O  /IT 

(2.26) 

-11. 59 
(16. 19) 

13  .  72 
(18.24) 

P3_4 

34.36 
(1.43) 

35.95 
(1.43) 

•J  O  •  \J  / 

(1. 39) 

TO  7f) 

-J  _7  •    /  VJ 

(1.64) 

0.34 
(5. 55) 

10.45 
(6. 06) 

P3_5 

0.48 
(0.25) 

0.  56 
(0.23) 

n  17 

W.J./ 

(0. 10) 

n  a  a 
(0. 15) 

-69.78 
(45.43) 

-21. 61 
(49.46) 

P3_6 

1.  56 
(0. 44) 

1. 16 
(0. 54) 

X  .   /  -J 

(0.61) 

9  m 

(0.85) 

49.33 
(70.42) 

75.25 
(87 . 18) 

P3_7 

341.97 
(27 . 60) 

320. 14 
(20.50) 

Ton  £>1 
(18 . 61) 

TOO  TO 

(26.33) 

0. 15 
(8 . 65) 

22  .  55 
(10.42) 

P3_8 

207 . 92 
(12 . 47) 

217 .20 
(14 .26) 

1  Q  ft  r\~\ 

(11. 72) 

9    0    7  R 
(18 . 63) 

-8  .  56 
(8 . 50) 

20.  05 
(10.80) 

P3_9 

25.78 
(2 . 54) 

28.89 
(2 . 05) 

OR     ft  O 

(1.98) 

19  R7 
(2.27) 

-10. 63 
(9.85) 

12  .  75 
(10. 58) 

P3_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

<b  •  J  J. 

(1.61) 

1    ft  A 
(1. 84) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

P3_ll 

447.73 
(30. 05) 

428.72 
(24 .34) 

A17    A  A 

(23 . 19) 

R 1  Q  7R 
(30.38) 

2  .  03 
(7.84) 

21.  24 
(9.08) 

P3_12 

655. 64 
(37.47) 

645. 91 
(33 . 52) 

(30.85) 

7Rfl 
/  O  VJ  •  J4 

(42 .40) 

-1.  53 
(7 . 05) 

20.84 
(8.37) 

Q3_l 

128 . 98 
(14 . 65) 

118 . 14 
(13 . 64) 

1             T  / 
X      J  .  O  H 

(13 . 50) 

1  1  R    ft  ft 
(14 . 29) 

4.40 
(16. 24) 

15.  02 
(16.72) 

Q3_2 

72  .73 
(14 . 10) 

63  .25 
(13 . 33) 

fiQ  D7 

(13 .21) 

7  4    R 1 

(13 .85) 

9  .20 
(29 . 67) 

17.81 
(30. 39) 

Q3_3 

13  .74 
(1.71) 

13  .88 
(1.39) 

13  .  66 
(1.31) 

15.72 
(1.42) 

-1.  59 
(13 . 73) 

13  .25 
(14 . 32) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 

1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


03  4 

39  .75 

38  .93 

38.93 

42  .  17 

0.01 

8  .  34 

(1.53) 

(1. 55) 

(1.40) 

(1.67) 

(5.36) 

(5.85) 

03  5 

0.48 

0.49 

0.  17 

0.44 

-65. 88 

-9  .49 

(0.25) 

(0.20) 

(0. 10) 

(0.15) 

(45.71) 

(51.35) 

03  6 

>C  — *  _____  w 

1.  87 

1.21 

1. 19 

2  .  58 

-1.  88 

113 . 02 

(0. 53) 

(0. 59) 

(0.44) 

(1.03) 

(60. 70) 

(98 . 00) 

Q3_7 

273 . 05 

247.72 

253.92 

314 . 67 

2  .  50 

27  .  02 

(20.73) 

(16.71) 

(15. 56) 

(24.73) 

(9.22) 

(12 . 05) 

Q3_8 

203 .90 

209 . 00 

186. 58 

237.45 

-10.73 

13  .  61 

(11. 39) 

(12 . 17) 

(10. 56) 

(15. 68) 

(7.71) 

(9. 50) 

Q3_9 

26.46 

30.74 

26.90 

31.94 

-12 . 50 

3  .90 

(1.67) 

(2 . 03) 

(1.92) 

(2 . 18) 

(9 . 10) 

(9.70) 

Q3_10 

0.  00 

0.  00 

1.41 

1.  10 

0.00 

0.  00 

(  0.00) 

(  0.00) 

(0.96) 

(0.90) 

(  0.00) 

(  0.00) 

Q3_ll 

402 . 04 

365.87 

377 .26 

450.56 

3  .  11 

23  .  15 

(25. 92) 

(22 . 72) 

(21. 63) 

(29 . 51) 

(8 . 57) 

(10. 18) 

Q3_12 

605. 93 

574 . 87 

563 . 84 

688 . 01 

-1.92 

19  .  68 

(32.91) 

(30.38) 

(28.36) 

(38.86) 

(7.23) 

(8.58) 

NH0S_4 

1.  16 

1.  16 

1.  14 

1.  11 

-1.92 

-4  .  53 

(0. 02) 

(0. 02) 

(0. 02) 

(0. 02) 

(2 . 50) 

(2.57) 

HDAY_4 

15.98 

16.48 

14  .  62 

13  .45 

-11. 27 

-18. 39 

(0.44) 

(0. 60) 

(0. 39) 

(0.40) 

(4.34) 

(4.37) 

HC0ST_4 

7525. 34 

7823 . 29 

7765.88 

7811. 64 

-0.73 

-0.  15 

(138. 14) 

(145.77) 

(128.25) 

(156.47) 

(2 .48) 

(2.73) 

0PD_4 

142 . 03 

162 . 11 

191. 64 

151. 51 

18.21 

-6.54 

(18 . 54) 

(17.22) 

(18.80) 

(15. 69) 

(15.73) 

(14 . 37) 

0PDS_4 

13  .70 

32  .  06 

18.59 

12  .  77 

-42 . 00 

-60. 16 

(3  .83) 

(13 . 01) 

(5.24) 

(2 . 67) 

(43 . 75) 

(41.43) 

P4_l 

254.98 

278 . 53 

304 .23 

306. 59 

9  .23 

10.  07 

(15.46) 

(15. 89) 

(16. 08) 

(17 . 85) 

(8 . 12) 

(8 . 58) 

TOTAL 

HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

1987 

REDUCTION 
LOW 

1  Q  O  O 

CATEGORY 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P4_2 

151. 16 
(14 . 23) 

164 . 57 
(14 . 60) 

loo . OZ 
(14 . 84) 

Ton   q  o 
(16. 32) 

13  .40 
(12 . 65) 

9.94 
(13 .30) 

P4_3 

50.  28 
(3.43) 

52  .82 
(3.25) 

c;  a   i  a 

O  U  .  JL  4 

(2 . 61) 

D  /  .  lo 

(3.44) 

-5.08 
(7.89) 

8.24 
(8.97) 

P4_4 

44  .  90 
(1.81) 

48.84 
(1.93) 

A  Q     O.  A 

(1.87) 

DJ  .  3(3 

(2 . 10) 

1.  04 
(5.50) 

10.  53 
(5.84) 

P4_5 

1.  04 
(0.35) 

2  .  57 
(0. 94) 

u  .  /  z 
(0.23) 

o    o  o 
z  .  z  z 

(0. 66) 

-71. 88 
(37.74) 

-13 . 47 
(44.72) 

P4_6 

2  .32 
(0. 52) 

2.31 
(0. 63) 

O  Bl 
Z  .  O  J 

(0. 68) 

o  /n 

J  .  4  J 

(0. 97) 

22  .  52 
(40. 13) 

48.74 
(50. 03) 

P4_7 

698 . 29 
(33 . 05) 

693 . 28 
(26.29) 

1  C\  A      O  Q 

/  U  4  .  Z  o 
(27 .75) 

111  KO 

(32.21) 

1.  59 
(5.51) 

11.58 
(6.00) 

P4_8 

540. 14 
(14 .36) 

573 .98 
(17 . 38) 

C  C  "7      Q  C 

(15.55) 

/1U.U1 

(21. 51) 

-2.79 
(4 . 06) 

23.70 
(4 .82) 

P4_9 

52  .77 
(2 . 95) 

58  .  58 
(2 . 65) 

P.  1      O  Q 
Olt  Jo 

(2.69) 

//.XX 

(3 . 18) 

4.77 
(6.45) 

31.  62 
(7.07) 

P4_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

O     A  A 
Z  .  D  4 

(1.70) 

/  •  OO 

(3 . 07) 

0.00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

P4_ll 

953 . 27 
(36.94) 

971.81 
(31. 54) 

lUUo  .  -> U 

(32 . 65) 

1UOU. X / 

(38 . 09) 

3  .78 
(4.67) 

11.  15 
(5.09) 

P4_12 

1493 . 41 
(45. 08) 

1545.79 
(42 . 18) 

1  R  P.  £.     A  R 

(41. 19) 

X  /  y  U  .  X  O 

(51. 10) 

1.34 
(3.81) 

15.81 
(4.29) 

Q4_l 

296.91 
(18 . 56) 

304 .91 
(17 .90) 

J JO . DO 

(17.88) 

O.  O  O     1  7 
J  Z  Z  •  X  / 

(18 .31) 

11.  08 
(8.30) 

5.  66 
(8.40) 

Q4_2 

184 . 84 
(17 . 58) 

190.74 
(16.98) 

Z  ±o .  ± Z 
(16.84) 

1  Q  R     C  R 

(17 . 06) 

14  .35 
(12 . 54) 

2  .  57 
(12 . 62) 

Q4_3 

49  .  48 
(2 . 64) 

50.41 
(2.34) 

/I  Q      1  O 

4 y .  ±z 
(2.29) 

CO      "\  A 

OZ  .  ±4 

(2 . 58) 

-2  .  56 
(6.49) 

3.42 
(6.90) 

Q4_4 

52  .43 
(2 . 02) 

52  .  98 
(2 . 07) 

53.90 
(2 . 13) 

57.91 
(2 . 24) 

1.72 
(5. 60) 

9.30 
(5.75) 

J 


1 

1 

TOTAL 

HIP 

REPLACEMENT 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

L 

0  W 

PERCENT 

CHANGE 

] VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

]  Q4_5 

"j  Q4_6 

n  Q4_7 

_  Q4_8 
Q4_9 

~~  Q4_10 

^  Q4_ll 

J  Q4_12 

J  P_OHIP 

]  °- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 


OHIP 


PHYSM 


Q  PHYSM 


1. 

10 

2  . 

17 

0. 

68 

2  . 

06 

-68  . 

56 

-5. 

40 

(0. 

35) 

(0. 

63) 

(0. 

21) 

(0. 

52) 

(30  . 

58) 

(37  . 

66) 

2  . 

67 

2  . 

30 

2  . 

21 

4  . 

05 

-4  . 

18 

75. 

82 

(0. 

61) 

(0. 

66) 

(0. 

54) 

(1. 

14) 

(37  . 

08) 

(57  . 

21) 

618. 

10 

587  . 

66 

598. 

88 

668  . 

20 

1. 

91 

13  . 

71 

(25 . 

49) 

(22  . 

15) 

(21. 

83) 

(29  . 

06) 

(5. 

29) 

(6. 

22) 

529  . 

41 

543  . 

50 

531. 

36 

676. 

07 

-2  . 

24 

24  . 

39 

(12  . 

93) 

(15. 

46) 

(13  . 

60) 

(18  . 

56) 

(3. 

79) 

(4. 

44) 

55. 

61 

59  . 

59 

60. 

46 

72  . 

28 

1. 

47 

21. 

29 

(2. 

12) 

(2. 

42) 

(2. 

52) 

(2. 

89) 

(5. 

86) 

(6. 

32) 

0. 

00 

0. 

00 

1. 

76 

2  . 

72 

0. 

00 

0. 

00 

(  o. 

00) 

(  o. 

00) 

(1. 

07 ) 

(1. 

31) 

(  o. 

00) 

(  o. 

00) 

915. 

01 

892  . 

57 

937  . 

56 

990. 

38 

5. 

04 

10. 

96 

( 30 . 

92 ) 

(28  . 

85) 

(28  . 

08) 

(34. 

98) 

(4. 

51) 

(5. 

08) 

1444  . 

42 

1436. 

07 

1468. 

92 

1666. 

45 

2  . 

29 

16. 

04 

( 37  . 

96) 

( 37  . 

77) 

(34  . 

84) 

(45 . 

06) 

(3. 

58) 

(4. 

09) 

17  . 

89 

12  . 

61 

18  . 

40 

21. 

43 

45. 

93 

69. 

94 

(4. 

39) 

(3. 

17) 

(4. 

31) 

(4. 

92) 

(42  . 

43) 

(46. 

42) 

27. 

50 

14  . 

86 

23  . 

70 

18  . 

07 

59  . 

51 

21. 

59 

(6. 

43) 

(3. 

58) 

(5. 

76) 

(3. 

72) 

(45. 

66) 

(34  . 

74) 

3  . 

59 

3  . 

11 

2  . 

52 

3  . 

96 

-18. 

83 

27. 

57 

(1. 

08) 

(1. 

13) 

(0. 

91) 

(1. 

20) 

(46. 

76) 

(52. 

99) 

3  . 

37 

2  . 

06 

1. 

76 

4  . 

22 

-14  . 

26 

105. 

21 

(0. 

90) 

(0. 

72) 

(0. 

82) 

(1. 

25) 

(53  . 

00) 

(69  . 

97) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

HIGH 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87- 

88 

87-89 

N 

562 

666 

754 

776 

13  . 

21 

16 .  52 

ALLOW 

2462  . 

74 

2639 . 82 

2506 . 22 

2523 . 44 

-5. 

06 

-4.41 

(7. 

86) 

(14 . 34) 

(8.83) 

(8.24) 

(0. 

64) 

(0. 63) 

RVU 

2371. 

63 

2341. 75 

2354 . 31 

2368 . 52 

0. 

54 

1.  14 

(6. 

86) 

(8.48) 

(6.88) 

(6. 08) 

(0. 

47) 

(0.45) 

%_ASST 

54  . 

45 

53  .30 

57  .  16 

54  .  25 

7. 

24 

1.78 

(2. 

10) 

(1.93) 

(1.80) 

(1.79) 

P_ASST 

307  . 

46 

295.78 

324 . 33 

306. 59 

9  . 

65 

3  .  65 

(14. 

66) 

(12.13) 

(13 .20) 

(13 . 94) 

(6. 

06) 

(6.25) 

Q_ASST 

262  . 

00 

251. 92 

273 . 62 

261.31 

8  . 

61 

3.73 

(10. 

74) 

(9.58) 

(9.23) 

(9.36) 

(5. 

28) 

(5.31) 

P_ADD 

30. 

32 

29  .  00 

27  .25 

30  .  05 

-6. 

06 

3  .  62 

(5. 

72) 

(5.29) 

(5. 52) 

(5. 09) 

(26  . 

36) 

(25.30) 

%_ADD 

7  . 

30 

7  .  06 

5.31 

6  .96 

-24  . 

83 

-1.39 

(1. 

10) 

(0.99) 

(0.82) 

(0.91) 

P_OTHER 

5. 

29 

10.  11 

14  .  17 

13  .  06 

40. 

15 

29  . 18 

(1. 

83) 

(2.77) 

(2 . 82) 

(2.23) 

(39  . 

12) 

(35 . 17) 

%_OTHER 

3  . 

38 

5.26 

8  .49 

7  .86 

61. 

52 

49.58 

(0. 

76) 

(0.86) 

(1.01) 

(0. 97) 

P_SURG3 

43  . 

47 

46.21 

37  .  18 

37  .  62 

-19  . 

54 

-18.59 

(11. 

08) 

(9. 69) 

(7.94) 

(7 . 60) 

(27  . 

11) 

(26.65) 

%_SURG3 

11. 

21 

12  .  01 

8  .  62 

11.73 

-28. 

23 

-2  .37 

(1. 

33) 

(1.26) 

(1. 02) 

(1.15) 

NHOS_l 

0. 

03 

0.  03 

0  .  02 

0  .  01 

-32  . 

70 

-59. 13 

(0. 

01) 

(0.01) 

(0.01) 

(0. 00) 

(28. 

01) 

(25.93) 

HDAY_1 

0. 

14 

0.  13 

0  .  11 

0  .  04 

-19  . 

61 

-69. 14 

(0. 

05) 

(0.04) 

(0. 04) 

(0. 02) 

(39. 

13) 

(30. 64) 

HCOST_l 

84  . 

20 

118 .83 

70.  52 

27  .36 

-40. 

66 

-76.98 

(23  . 

41) 

(34 . 52) 

(23.75) 

(9.58) 

(35. 

26) 

(30. 15) 

] 

1 
] 

n 
j 

] 


TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


1  QOfi 

x  y  o  o 

PAYMENT 

1  QR7 

X  -7  O  / 

REDUCTION 
HIGH 
19  8  8 

X  Z/  O  O 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-83 

CHANGE 
87-89 

OPD  1 

^  "5  PR 
H  c,  .  O  D 

(4.81) 

(4.24) 

4Q     1  Q 

*4  -7  •  X  O 

(3.92) 

55.77 
(5.96) 

2.26 
(12 . 01) 

15  .  97 
(15.21) 

UFDb  x 

U  .  DO 

(0.32) 

(1.98) 

4    4  2 
(1.35) 

4.47 
(1.32) 

-27.41 
(39.40) 

-2  6.62 
(39.11) 

TDT  1 

FX  X 

R  7  AO 

(3.72) 

(4.74) 

61  21 
(4.68) 

57  .  75 
(3 . 10) 

1 .  87 
(11. 09) 

-3  .  89 
(9.42) 

T)1  O 

R  R9 

(2.75) 

Q    7  4 
(4.14) 

10  61 

X  \J  •   \J  X 

(4.10) 

4.32 
(1.73) 

8  .  97 
(59 . 84) 

-55 . 64 
(46. 12) 

Jr  X  J 

Q  A 
J  J  •  04 

(1.83) 

3 1  64 
(1.51) 

3  2.79 
(1.43) 

32.49 
(1.55) 

3.63 
(6.59) 

2  .  69 
(6.84) 

PI  A 

(1.16) 

15   8  5 
(1.10) 

15.31 
(1.15) 

17  .  66 
(1.23) 

-3.44 
(10. 05) 

11 .  38 
(10.42) 

PI  R 

w  •  O  O 

(0.26) 

1  OP 

(0.32) 

0  56 
(0. 17) 

1  08 
(0.31) 

-45.16 
(35. 57) 

5.95 
(43.33) 

PI  6 
IT  J.  D 

i   r  t 
(0.45) 

1     P.  1 
(0.40) 

1  94 
(0.58) 

2  04 
(0. 53) 

6.03 
(38 . 37) 

11.51 
(36. 29) 

PI  7 

1  3  3  32 
(8.71) 

163 . 72 
(11. 66) 

13  8.87 
(8.23) 

137.32 
(6.99) 

-15.18 
(8.72) 

-16 . 13 
(8.30) 

PI  8 

50.58 
(4.73) 

57.39 
(4 . 53) 

54  .  48 
(4.11) 

60 .  13 
(4.26) 

-5  .  08 
(10. 65) 

4  .  77 
(10.84) 

PI  9 

1  2  92 
(1.20) 

15   4  5 
(1.21) 

15  59 
(1.18) 

17  47 

X  /    •  "  / 

(1.21) 

0.94 
(10. 96) 

13.06 
(11. 06) 

PI  10 

J-   _!_       _L  w 

1  08 
(1. 08) 

0  00 
(  0.00) 

0    8  2 
(0.58) 

0    3  8 
(0.38) 

0.00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

PI  11 

190  74 
(10. 04) 

2  2  3  81 
(13 . 05) 

2  00  08 
(9.70) 

195 . 07 
(7.59) 

-10.60 
(7.26) 

-12 . 84 
(6.74) 

PI  12 

241.32 
(12 . 10) 

281.20 
(15. 69) 

254.56 
(11.41) 

255.21 
(9 . 65) 

-9  .  47 

(6.90) 

-9.25 
(6 . 55) 

Ql_l 

58.37 
(4 . 53) 

56.  34 
(4.22) 

56.  14 
(4.35) 

51.49 
(2.64) 

-0  .  35 
(10.76) 

-8  .  60 

(8 . 84) 

1 


1 
1 
1 

]- 
1 
1 


TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

;ARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

6.  37 
(3.80) 

9  .  04 
(3 . 61) 

9.84 
(3.86) 

3.91 
(1.50) 

8.78 
(58.43) 

-56.79 
(43  .  22) 

Ql_3 

35.  14 
(1.80) 

30.25 
(1.43) 

30.63 
(1.31) 

29.36 
(1.33) 

1.25 
(6.41) 

-2.93 
(6.47) 

Ql_4 

14  .  72 
(1.09) 

14  .40 
(1.01) 

13.20 
(0. 90) 

15.42 
(1. 03) 

-8  .30 
(9.40) 

7.  11 
(10. 03) 

Ql_5 

0.61 
(0.24) 

0.  84 
(0.25) 

0  .  67 
(0.20) 

0.91 
(0.24) 

-20. 39 
(38.20) 

8.78 
(41. 61) 

Ql_6 

1.  52 
(0.41) 

1.81 
(0.44) 

1.81 
(0. 58) 

1.73 
(0.41) 

-0.20 
(40. 12) 

-4  .  63 
(33 . 11) 

Ql_7 

112 .93 
(6. 00) 

131. 49 
(7 . 88) 

TOT         /-\  f~ 

121.05 
(5.72) 

116.4  6 
(5.48) 

-7  .  94 
(7.41) 

-11.43 
(7.30) 

Ql_8 

48  .  59 
(3.82) 

51.  56 
(3 .82) 

51.16 
(3.52) 

55.71 
(3 . 67) 

-0.78 
(10. 07) 

8.05 
(10.28) 

Ql_9 

12  .96 
(1.12) 

14  .  84 
(1.11) 

15.56 
(1.13) 

17  . 15 
(1.17) 

4  .86 
(10. 65) 

15.56 
(10.89) 

Ql_10 

0.87 
(0.87) 

0.  00 
(  0.00) 

0.70 
(0.50) 

0.32 
(0.32) 

0.  00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

Ql_ll 

171. 31 
(7.78) 

187 . 82 
(8.91) 

177 . 19 
(7.46) 

167 . 95 
(6. 04) 

-5.  66 
(6.19) 

-10. 58 
(5.73) 

Ql_12 

219 .90 
(9.68) 

239 . 39 
(11.12) 

2  2  8.35 
(8.97) 

223 . 66 
(7.84) 

-4  .  61 
(5.97) 

-6.  57 
(5. 68) 

NH0S_2 

0.  94 
(0.01) 

0.95 
(0.01) 

0.95 
(0.01) 

0.92 
(0.01) 

-0.53 
(1.22) 

-3.75 
(1.36) 

HDAY_2 

12  .40 
(0.31) 

13  .  04 
(0. 37) 

11.55 
(0.30) 

10.94 
(0.27) 

-11. 43 
(3.64) 

-16. 16 
(3 . 52) 

HC0ST_2 

7074 .40 
(116. 46) 

7362 . 59 
(123 . 04) 

7367 . 49 
(120. 09) 

7  3  54.97 
(136. 27) 

0.  07 
(2.34) 

-0.  10 

(2.49) 

0PD_2 

0.  00 
(  0.00) 

0.  12 
(0. 09) 

0.25 
(0.20) 

0.  12 
(0. 09) 

111. 61 
(189 . 69) 

0.46 
(112.27) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


I 
I 

I. 


OPDS_2 

P2_l 

P2_2 

P2_3 

P2_4 

P2_5 

P2_6 

P2_7 

P2_8 

P2_9 

P2_10 

P2_ll 

P2_12 

Q2_l 

Q2  2 


0. 

(  o. 

00 
00) 

0. 
(  0. 

00 
00) 

0. 

(  o. 

00 
00) 

0. 

(  o. 

00 
00) 

146. 
(12  . 

81 
84) 

134  . 
(11. 

46 
45) 

143. 
(11. 

10 
51) 

149. 
(11. 

02 
49) 

135. 
(12. 

34 
69) 

116. 
(10. 

46 
73) 

132  . 
(11. 

54 
17) 

133  . 
(11. 

91 
16) 

4  . 
(1. 

72 
00) 

9  . 
(3. 

51 
14) 

4  . 

(0. 

69 
72) 

6. 
(0. 

27 
98) 

0. 
(0. 

32 
11) 

0. 
(0. 

52 
17) 

0. 
(0. 

30 
12) 

0  . 
(0. 

64 
23) 

0. 
(0. 

57 
20) 

0. 
(0. 

67 
20) 

0. 
(0. 

26 
11) 

0. 

(0. 

49 
15) 

0. 
(0. 

02 
02) 

0. 
(0. 

11 

06) 

0. 
(0. 

08 
06) 

0. 
(0. 

04 
03) 

299. 
(14. 

52 
07) 

296. 
(12  . 

90 
44) 

326. 
(12  . 

67 
48) 

300. 
(11. 

56 
42) 

276. 
(7. 

16 
10) 

276. 
(7. 

85 
22) 

292  . 
(7. 

00 
31) 

328  . 
(7. 

78 
07) 

19. 
(1. 

39 
05) 

24  . 
(1. 

36 
25) 

28  . 
(1. 

38 
35) 

26. 
(1. 

90 
19) 

0. 
(0. 

62 
62) 

0. 

(  o. 

00 
00) 

1. 
(0. 

31 
95) 

0. 

(  o. 

00 
00) 

446  . 
(17. 

34 
93) 

431. 
(15. 

36 
27) 

469  . 
(15. 

77 
58) 

449  . 
(15. 

57 
91) 

722  . 
(20 

50 
19) 

708. 
(18. 

21 
00) 

761. 
(17. 

77 
89) 

778. 
(17  . 

35 
94) 

144 
(12 

.44 
.20) 

126 
(11 

.95 
.22) 

125. 
(9. 

42 
54) 

130. 
(9. 

28 
31) 

133 
(11 

.  16 
.99) 

114 
(11 

.  87 
.  00) 

114 
(9 

96 
.  24) 

117  . 
(9. 

46 
09) 

0.  00 
(  0.00) 

6  .42 
(12 . 07) 

13  .80 
(13 .30) 

-50.73 
(33 .84) 

-43 . 12 
(39 . 14) 

-60. 50 
(34  .  38) 

-33 . 68 
(75.26) 

10.  03 
(5.93) 

5.47 
(3.71) 

16.48 
(7.57) 

0  .  00 
(  0.00) 

8  .90 
(5. 06) 

7  .  56 
(3 .58) 

-1.20 
(11. 60) 

0.  07 
(12 .51) 


0  .  00 
(  0.00) 

10.  83 
(12 . 06) 

14.98 
(13 .30) 

-34 . 11 

(34 . 56) 

21.  63 
(54 . 00) 

-27.08 
(37 . 83) 

-64 .90 
(61. 15) 

1.23 
(5. 69) 

18.75 
(3.65) 

10.41 
(7.08) 

0.  00 
(  0.00) 

4  .22 
(5.11) 

9.90 
(3 . 59) 

2  .  62 
(11.48) 

2  .25 
(12 . 43) 


TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAVM^MT 

i  r\  1 11  l_j  IN  _L 

1987 

REDUCTION 
HIGH 

1  QOO 

CATEGORY 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q2_3 

3  .  63 
(0. 65) 

4.70 
(0. 68) 

A     1  A 

(0.61) 

R  OA 

(0.71) 

-11. 85 
(19.41) 

11.45 
(20.82) 

Q2_4 

0.31 
(0. 10) 

0.  50 
(0. 16) 

(0. 13) 

u .  4(3 
(0.17) 

-30.35 
(42 . 13) 

-2  .  30 
(47 . 01) 

Q2_5 

0.81 
(0.26) 

0.87 
(0.27) 

U  ■  J  1 

(0. 13) 

n  r  r 
(0.17) 

-64 . 54 
(34 . 56) 

-33 . 25 
(36.40) 

Q2_6 

0.02 
(0.02) 

0.  09 
(0. 04) 

n  or 
u  •  uo 

(0. 06) 

(0. 02) 

-9  .32 
(90.58) 

-63.77 
(57 . 67) 

Q2_7 

235. 01 
(10. 68) 

236.80 
(9.93) 

9  R  A  R7 

(9 . 38) 

O  A  C\    0  R 

(8.97) 

7  .  50 
(5.77) 

1.46 
(5. 65) 

Q2_8 

246.66 
(5.24) 

238.33 
(5.41) 

0  A  Q  P>Q 

(5. 64) 

9  7  7     R 1 
Z  /  /  •  ->  X 

(5.70) 

4  .77 
(3.28) 

16.44 
(3 . 30) 

Q2_9 

21.  87 
(1.09) 

22  .  54 
(1.05) 

OR    53  0 
Z  D  .  o  Z 

(1.10) 

(0.96) 

14  .  55 
(6.75) 

9.54 
(6.29) 

Q2_10 

0.  53 
(0.53) 

0.  00 
(  0.00) 

1  •  UJ 

(1. 02) 

n  nn 
u  •  uu 

(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Q2_ll 

379 .45 
(14 . 87) 

363 .75 
(13 .80) 

o o r\  no 

o  \J  m  \J  u 

(11.77) 

(11. 97) 

4.47 
(4 .99) 

1.86 
(5. 02) 

Q2_12 

626. 11 
(15.92) 

602 . 08 
(15. 22) 

D  Z      .  0:7 

(13 . 08) 

(13 . 32) 

4.59 
(3.33) 

7  .  63 
(3.36) 

NH0S_3 

0.  09 
(0.01) 

0.  17 
(0.02) 

U  .  Jl  J 

(0.01) 

n   i  o 
u .  x  z 

(0.01) 

-20. 50 
(13 . 16) 

-26. 66 
(13 . 14) 

HDAY_3 

0.81 
(0. 16) 

1.48 
(0.21) 

X.JO 

(0.20) 

1     1 R 

X     .     J  w) 

(0.20) 

-7.99 
(19 . 65) 

-8.42 
(19 . 69) 

HC0ST_3 

349 . 59 
(61. 67) 

690.84 
(88.99) 

3     O  •  /  / 

(80.70) 

O  X  Z  .  JO 

(80. 52) 

-13 . 62 
(17. 39) 

-11. 36 
(17 . 37) 

0PD_3 

99  .  55 
(10.45) 

139 . 55 
(12 . 16) 

i  to  n 

1 JO • Jl 

(12 . 37) 

TOO     7  A 
X  Z  J  .  /  *i 

(11. 05) 

-0.  89 
(12 . 43) 

-11. 33 
(11.77) 

0PDS_3 

9.86 
(2 . 58) 

22  .  58 
(6. 58) 

19  .  85 
(5.91) 

15.  14 
(4.01) 

-12 . 08 
(39 . 19) 

-32.94 
(34 . 14) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


P3_l 

P3_2 

P3_3 

P3_4 

P3_5 

P3_6 

P3_7 

P3_8 

P3_9 

P3_10 

P3_ll 

P3_12 

Q3_l 

Q3_2 

Q3  3 


110. 
(12  . 

75 
46) 

116. 
(11. 

06 
07) 

112  . 
(10. 

03 
00) 

117. 
(10. 

01 
09) 

48. 
(11. 

96 
66) 

49. 
(10. 

67 
00) 

44  . 
(8. 

29 
78) 

46. 
(8. 

69 
75) 

17  . 
(2. 

88 
42) 

19. 
(2. 

78 
98) 

19. 
(3. 

25 
06) 

22  . 
(2. 

62 
75) 

34  . 
(1. 

60 
69) 

36. 
(1. 

50 
53) 

34  . 
(1. 

80 
37) 

41. 
(1. 

00 
61) 

0. 
(0. 

71 
36) 

0. 
(0. 

98 
33) 

0. 
(0. 

47 
18) 

0. 
(0. 

62 
20) 

8  . 
(2. 

44 
36) 

9  . 

(2. 

02 
25) 

13  . 
(3. 

21 
28) 

5. 
(1. 

56 
50) 

287  . 
(22  . 

68 
78) 

402  . 
(29. 

17 
53) 

391. 
(27  . 

02 
17) 

427  . 
(23  . 

26 
69) 

190. 
(13  . 

42 
46) 

235. 
(13  . 

06 
76) 

205. 
(11. 

04 
53) 

241. 
(14. 

74 
05) 

26. 
(2. 

44 
02) 

28  . 
(1. 

83 
92) 

28  . 
(1. 

73 
76) 

34  . 
(2. 

91 
08) 

1. 
(0. 

12 
97) 

3  . 
(1. 

27 
87) 

3  . 
(1. 

25 
62) 

7. 
(3. 

53 
82) 

398. 
(27  . 

43 
37) 

518. 
(32. 

23 
13) 

503  . 
(29. 

05 
63) 

544  . 
(27  . 

27 
67) 

588  . 
(34  . 

85 
06) 

753  . 
(41. 

29 
47) 

708  . 
(36. 

09 
15) 

786 . 
(35. 

01 
76) 

108  . 
(13  . 

21 
02) 

110. 
(10. 

90 
86) 

101. 
(9- 

65 
52) 

114  . 
(11. 

76 
72) 

51. 
(12  . 

86 
34) 

50. 
(10. 

40 
02) 

42  . 
(8. 

45 
68) 

53  . 
(10. 

27 
97) 

14 
(1 

.  38 
.81) 

16 
(2 

.37 
.  17) 

15. 
(2. 

56 
02) 

18  . 
(2. 

50 
04) 

-3  .48 
(12 .86) 

-10.83 
(26.80) 

-2  .  66 
(21. 63) 

-4  .  64 

(5.62) 

-51. 65 
(38.42) 

46.51 
(44 . 16) 

-2.77 
(9.98) 

-12 .77 
(7 . 64) 

-0.32 
(9.04) 

-0.73 
(75. 64) 

-2  .93 
(8.43) 

-6.  00 
(7.30) 

-8  .  34 
(13 . 02) 

-15. 76 
(26.30) 

-4  .  95 
(18.08) 


0.82 
(12 .91) 

-6.  00 
(26.76) 

14  .  38 
(20.54) 

12  .  35 
(6. 09) 

-36.94 
(39 . 34) 

-38.35 
(29.98) 

6.  24 
(9.41) 

2  .  84 
(8 . 37) 

21.  09 
(9.81) 

129.99 
(129 .89) 

5.  02 
(8. 18) 

4  .  34 
(7 . 27) 

3.49 
(14 .41) 

5.71 
(29 . 47) 

12  .  99 
(18 . 18) 


TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q3_4 

33  .  12 
(1.48) 

34  .  03 
(1.36) 

31.  65 
(1.20) 

36.84 
(1.41) 

-7  .  01 
(5.33) 

8.23 
(5.75) 

Q3_5 

0.61 
(0.28) 

0.90 
(0. 28) 

0.49 
(0.19) 

0.58 
(0. 18) 

-45. 69 
(37.79) 

-35.47 
(37.47) 

Q3_6 

8  .  05 
(2 . 29) 

9  .  05 
(2.34) 

11.49 
(2 . 62) 

5.01 
(1.31) 

26.96 
(38.79) 

-44 . 64 
(29.60) 

Q3_7 

219 . 15 
(16.87) 

283 . 82 
(20.21) 

275.94 
(19 . 92) 

295.74 
(17 . 31) 

-2  .  78 
(0. 00) 

4.20 
(9 . 38) 

Q3_8 

170.83 
(13 .96) 

196. 17 
(11. 63) 

167 . 32 
(8 . 57) 

177 .83 
(11. 23) 

-14.71 
(7.36) 

-9.35 
(8.24) 

Q3_9 

27  .  62 
(1.95) 

29.23 
(1.83) 

29.31 
(1.67) 

35.26 
(2 . 06) 

0.26 
(8.48) 

20.  62 
(9.43) 

Q3_10 

1.  57 
(1.16) 

2  .70 
(1.69) 

2  .29 
(1.24) 

3  .  29 
(1.93) 

-14 .96 
(77 .80) 

22  .  12 
(95. 17) 

Q3_ll 

327 .36 
(22 . 67) 

394 .71 
(23 .36) 

377 . 59 
(22 .75) 

410. 50 
(22 .89) 

-4  .34 
(8.26) 

4  .  00 
(8 . 29) 

Q3_12 

498 . 19 
(29.45) 

590.89 
(31.39) 

544 .91 
(27.71) 

588 .33 
(29. 10) 

-7.78 
(7 . 09) 

-0.43 
(7.24) 

NH0S_4 

1.  07 
(0. 02) 

1.  15 
(0. 02) 

1.  10 
(0.01) 

1.  05 
(0. 02) 

-4  .  28 
(2.20) 

-8.57 
(2 . 27) 

HDAY_4 

13  .35 
(0.35) 

14  .  65 
(0.44) 

13  .  02 
(0.37) 

12  .33 
(0.33) 

-11. 16 
(3 . 89) 

-15.86 
(3.73) 

HC0ST_4 

7508. 20 
(126. 14) 

8172 .25 
(149.91) 

8034 . 79 
(139.86) 

7994 . 69 
(151. 43) 

-1.  68 
(2 . 51) 

-2  .  17 
(2 . 61) 

0PD_4 

142 . 40 
(12 .35) 

187 .76 
(13 . 22) 

187.73 
(13 . 55) 

179 . 63 
(12 . 93) 

-0.01 
(10. 08) 

-4  .33 
(9.85) 

0PDS_4 

10.  54 
(2.61) 

28  .  67 
(6.86) 

24  .28 
(6. 07) 

19  .  62 
(4.25) 

-15. 34 
(31.95) 

-31. 59 
(28 . 14) 

P4_l 

314 . 99 
(18 . 75) 

310. 61 
(17 . 01) 

316. 34 
(16.25) 

323 . 78 
(16. 06) 

1.84 
(7.57) 

4  .24 
(7 . 53) 

] 

] 

] 

] 
] 
] 


TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

HIGH 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

P4  2 


P4  3 


P4  4 


P4  5 


P4  6 


P4  7 


P4  8 


—     P4  9 


P4  10 


P4  11 


} 

1 
1 


P4_12 
Q4_l 
Q4_2 
Q4_3 
Q4  4 


189.83 

175.87 

187 . 44 

184  . 

92 

6. 

58 

5.  14 

(17. 18) 

(14 . 99) 

(14 . 66) 

(14. 

15) 

(11. 

92) 

(11. 72) 

56.44 

60.93 

56.73 

61. 

38 

-6. 

90 

0  .74 

(3 . 53) 

(4.87) 

(3.75) 

(3. 

70) 

(10. 

09) 

(10. 04) 

50.48 

52  .  87 

50.41 

59. 

30 

-4  . 

66 

12  .  15 

(2.23) 

(2 . 04) 

(1.95) 

(2. 

27) 

(5. 

35) 

(5.77) 

1.96 

2  .  66 

1.29 

2  . 

18 

-51. 

38 

-18 . 06 

(0.63) 

(0. 68) 

(0.32) 

(0. 

46) 

(28. 

02) 

(30.76) 

10.  29 

10.96 

15.23 

7  . 

64 

38  . 

91 

-30.29 

(2 . 52) 

(2.32) 

(3.43) 

(1. 

68) 

(37  . 

81) 

(26. 16) 

720 . 52 

862 .79 

856 . 56 

865. 

13 

-0. 

72 

0.27 

(30. 39) 

(37.76) 

(33.45) 

(28  . 

73) 

(5. 

85) 

(5. 50) 

517 . 16 

569. 31 

551. 52 

630. 

65 

-3  . 

12 

10.77 

(16. 72) 

(17 . 00) 

(14 .95) 

(16. 

74) 

(3. 

98) 

(4.19) 

58.76 

68.64 

72.71 

79  . 

27 

5. 

93 

15.49 

(2 . 64) 

(2 . 66) 

(2 . 61) 

(2. 

63) 

(5. 

43) 

(5.45) 

2  .  82 

3  .27 

5.38 

7  . 

91 

64  . 

18 

141. 51 

(1. 58) 

(1. 87) 

(1.96) 

(3. 

84) 

(82  . 

80) 

(130. 37) 

1035.51 
(35.70) 

1552 . 67 


1173 .40 
(41.48) 

1742.71 


1172 . 89 
(37 . 11) 

1724.41 


1188.91 
(34 .35) 

1819 . 56 


(43. 

65) 

(52  . 

88) 

(44 . 99) 

(43  . 

00) 

(3. 

98) 

(3.91) 

311. 

03 

294  . 

18 

283.21 

296  . 

53 

-3  . 

73 

0.80 

(18. 

61) 

(16. 

66) 

(14 . 48) 

(15. 

87) 

(V. 

50) 

(7 . 82) 

191. 

38 

174  . 

31 

167.25 

174  . 

64 

-4. 

05 

0.  19 

(17  . 

20) 

(15. 

17) 

(13 . 13) 

(14. 

58) 

(11. 

51) 

(12 . 07) 

53  . 

15 

51. 

32 

50.  33 

53  . 

10 

-1. 

92 

3.46 

(3. 

08) 

(2. 

95) 

(2.74) 

(2. 

84) 

(7. 

84) 

(7 . 99) 

48. 

16 

48  . 

93 

45.  19 

52  . 

74 

-7  . 

63 

7  .  79 

(2. 

01) 

(1. 

83) 

(1. 65) 

(1. 

92) 

(5. 

03) 

(5.42) 

-0.  04 
(4.74) 

-1.  05 


1.  32 
(4.59) 

4.41 


TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q4_5 

2  .  04 
(0. 57) 

2  .  61 
(0. 58) 

1.46 
(0.36) 

2  .  07 
(0.44) 

-43.86 
(26. 17) 

-20. 55 
(27.77) 

Q4_6 

9  .  59 
(2.39) 

10.  95 
(2.45) 

13.38 
(2.93) 

6 .  77 
(1.47) 

22  . 18 
(34.83) 

-38. 18 
(26. 06) 

Q4_7 

567 . 09 
(22 . 18) 

652 . 11 
(25. 14) 

651.56 
(23 . 69) 

652.45 
(20.73) 

-0.08 
(5.30) 

0.05 
(5. 00) 

Q4_8 

466.08 
(16.22) 

486. 07 
(13 .84) 

468 . 18 
(11. 04) 

511 . 05 
(13 . 08) 

-3  .  68 
(3 . 64) 

5. 14 
(3.92) 

Q4_9 

62  .46 
(2.47) 

66.  61 
(2.36) 

70  .  69 
(2.36) 

77.10 
(2.49) 

6. 12 
(5. 01) 

15.75 
(5. 16) 

Q4_10 

2  .98 
(1.54) 

2.70 
(1.69) 

4  .  05 
(1. 68) 

3.61 
(1.96) 

50.  27 
(88 .33) 

33.93 
(95.88) 

Q4_ll 

878 . 11 
(28 . 54) 

946. 29 
(29.78) 

934.77 
(27.45) 

948.97 
(27 . 13) 

-1.22 
(4.28) 

0.28 
(4.26) 

Q4_12 

1344 .20 
(36. 02) 

1432 . 35 
(38.32) 

1402 . 95 
(32 . 67) 

1460 . 03 
(33 . 13) 

-2  .  05 
(3 . 52) 

1.93 
(3 . 54) 

P_OKNEE 

25.07 
(5. 06) 

26.  04 
(5.43) 

26.39 
(6.19) 

27.06 
(5.34) 

1.35 
(31. 60) 

3.90 
(29.23) 

Q_OKNEE 

36.81 
(7.54) 

34  .  88 
(7.37) 

28.92 
(6.45) 

30.15 
(5.83) 

-17 . 09 
(28. 08) 

-13 . 56 
(26.93) 

P_PHYSM 

26.23 
(4.14) 

21.42 
(3.43) 

25.  09 
(A .29) 

25.41 
(4 . 28 ) 

17  .  13 
(25.64) 

18.63 
(25. 61) 

Q  PHYSM 

18  .  14 
(3 . 12) 

16  .38 
(2.83) 

16.  62 
(2.93) 

16.04 
(2.28) 

1 .  44 
(24 . 84) 

-2  .  09 
(22 . 18) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


N 

549 

682 

729 

776 

6. 

89 

13  . 

78 

ALLOW 

2281. 

71 

2425. 

41 

2396. 

17 

2399. 

91 

-1. 

21 

-1. 

05 

(8. 

72) 

(7. 

91) 

(6. 

93) 

(5. 

48) 

(0. 

43) 

(0. 

40) 

RVU 

2360. 

29 

2361. 

24 

2363  . 

23 

2370  . 

75 

0. 

08 

0. 

40 

(8. 

05) 

(7. 

51) 

(6. 

82) 

(5. 

38) 

(0. 

43) 

(0. 

39) 

%_ASST 

45. 

17 

42  . 

82 

50. 

89 

49  . 

87 

18. 

86 

16. 

48 

(2. 

12) 

(1. 

89) 

(1. 

85) 

(1. 

79) 

P_ASST 

242  . 

83 

223  . 

98 

270. 

72 

259  . 

27 

20. 

86 

15. 

75 

(15. 

63) 

(13  . 

50) 

(13. 

26) 

(12  . 

97) 

(8. 

45) 

(8. 

36) 

Q_ASST 

220. 

23 

209  . 

33 

252  . 

19 

242  . 

97 

20. 

47 

16. 

07 

(11. 

40) 

(10. 

10) 

(10. 

27) 

(9- 

67) 

(6. 

88) 

(6. 

68) 

P_ADD 

24  . 

25 

44  . 

51 

59. 

83 

48  . 

16 

34  . 

44 

8  . 

22 

(4. 

22) 

(6. 

59) 

(7. 

21) 

(5. 

36) 

(21. 

96) 

(19. 

09) 

%_ADD 

7  . 

65 

9  . 

68 

12  . 

07 

11. 

34 

24  . 

74 

17. 

18 

(1. 

13 ) 

(1. 

13) 

(1. 

21) 

(1. 

14) 

P_OTHER 

7  . 

55 

10. 

31 

7  . 

64 

12  . 

61 

-25. 

85 

22  . 

29 

(2. 

86) 

(3. 

48) 

(1. 

38) 

(3. 

09) 

(36. 

32) 

(45. 

16) 

%_OTHER 

3  . 

64 

4  . 

55 

5. 

62 

6. 

57 

23  . 

73 

44  . 

59 

(0. 

80) 

(0. 

80) 

(0. 

85) 

(0. 

89) 

P_SURG3 

60. 

04 

74  . 

52 

45. 

60 

63  . 

82 

-38  . 

81 

-14  . 

36 

( 13  . 

86) 

(13  . 

51) 

(9. 

51) 

(11. 

39) 

(22  . 

18) 

(23  . 

72) 

%_SURG3 

11. 

48 

10. 

70 

11. 

52 

13  . 

66 

7  . 

65 

27  . 

62 

(1. 

36) 

(1. 

18) 

(1. 

18) 

(1. 

23) 

NHOS_l 

0. 

03 

0. 

02 

0. 

02 

0. 

02 

0. 

75 

-18  . 

87 

(0. 

01) 

(0. 

01) 

(0. 

01) 

(0. 

00) 

(39. 

64) 

(37. 

25) 

HDAY_1 

0. 

13 

0. 

07 

0. 

09 

0. 

08 

29  . 

10 

10. 

74 

(0. 

05) 

(0. 

03) 

(0. 

03) 

(0. 

03) 

(55. 

31) 

(59  . 

58) 

HCOST_l 

50. 

62 

61. 

64 

40. 

36 

47  . 

56 

-34  . 

51 

-22  . 

83 

(17  . 

74) 

(25. 

08) 

(15. 

56) 

(19. 

04) 

(47. 

89) 

(51. 

09) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


ADD  1 
UcU  X 

J  J  t  J£ 

7  Q    9  9 
~>  zp  »  Z  Z 

A  R  11 

Rft    Q  7 

9  9     f  R 
Z  Z  .  D  O 

Eft     o  c 
D  U  .  Z  D 

(4.33) 

(4 . 59) 

(3.93) 

(5.81) 

(15.40) 

(18.87) 

Ur  Uo  X 

*i  •  Z  VJ 

A    7  7 

ft  or 

Q  flQ 

7  n  9R 

/  \J  m  Z  O 

Q  0    O  1 
Z  .  Z  X 

(2 . 00) 

(1.86) 

(2.11) 

(3 . 55) 

(59 . 51) 

(84 .70) 

PI  1 
tr  X  X 

A 1     ft  7 

4  X  •  O  / 

R4    Q  7 

in  7 

71     9  7 
J  X  .  Z  / 

(2.23) 

(2.35) 

(4.06) 

(4 .80) 

(11. 21) 

(12.77) 

PI  9 

IT  X  Z 

9    4  fi 

9  7  n 

ft    4  4 

19  91 

X  <!.  «  ^  X 

219    ft  9 

7R9  70 

(1.40) 

(0.88) 

(3.49) 

(4.17) 

(133 . 55) 

(157.97) 

PI  7 
tr  X  J 

1  Q  1Q 
X  -7  *  X  _7 

9  n  r  a 

1  Q 

9  ^  AO 

_  a.  c.c. 
o  •  o  o 

1  7  94 
X  o  .  z  *± 

(1.15) 

(1. 06) 

(1. 08) 

(1.12) 

(7.25) 

(7 . 39) 

PI  A 
tr  X  *i 

X  *X    •    J  > 

1  R  TO 
1  J  •  JO 

i  m 

X  O  .  \J  X 

1  1 

X  \J  •  X  \J 

4  19 
*±  .  x  z 

r  oft 

(1.07) 

(0.99) 

(1.05) 

(0.98) 

(9.38) 

(9.08) 

PI  R 

0  19 

U  ©  *J  H 

0  fiR 

7  9ft 
■J  •  z  o 

90    1  R 

(0. 09) 

(0. 17) 

(0. 19) 

(0.21) 

(46.21) 

(49.87) 

PI 

XT  X  VJ 

n  77 

9  AT 

z  •  *x  X 

1 

1  71 

X  •    /  X 

—  79  97 

-99  OR 

(0.22) 

(1. 02) 

(0.36) 

(0.44) 

(44 .97) 

(46. 19) 

PI  7 

i  X  / 

1  HQ  7Q 

i  on  fi9 

1  o  R    A  9 

1  44  R9 

4  04 

19    ft  1 

(6.76) 

(7.75) 

(7.81) 

(10. 14) 

(9. 12) 

(10.58) 

PI  ft 

JO  *  vJ  / 

fin  or 

72  60 

2  41 

9  3    7  R 

(3.47) 

(4.31) 

(5.41) 

(4.90) 

(11.79) 

(11.13) 

PI  Q 

IT  _L  :7 

in  ft  9 

i  &  no 

i  o    a  a. 

X  O  •  H  D 

9  9  Tfl 

Z  Z  •  O  \J 

1  R    4  9 

7Q  47 

(0.93) 

(1.16) 

(1.18) 

(1. 58) 

(10. 33) 

(12.24) 

pi  in 

n  no 

1     9  ft 

U  •  O  VJ 

1  Rfi 

X  •  JU 

—  77  Qfi 

21  97 

(  0.00) 

(1.28) 

(0.80) 

(1. 06) 

(117 . 68) 

(129.78) 

Pl_ll 

146.48 

162 . 50 

171.87 

199.49 

5.77 

22  .77 

(7.25) 

(8.21) 

(9.32) 

(11. 53) 

(7.64) 

(8.71) 

Pl_12 

193 . 00 

221. 17 

231. 95 

272 . 09 

4  .88 

23  .  03 

(8.95) 

(10. 33) 

(11. 69) 

(13 .78) 

(7.06) 

(7.79) 

Ql_l 

42.28 

45.51 

49  .  02 

52  .  62 

7.71 

15.  63 

(2 . 84) 

(2 .48) 

(4 . 65) 

(4.20) 

(11. 57) 

(10.72) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

M 

1987 

REDUCTION 
E  D  I  U  M 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

3  .90 
(2.17) 

3  .  12 
(1. 00) 

9  .70 
(4.10) 

10 .  74 
(3.49) 

211.16 
(135. 45) 

244 . 67 
(116.43) 

Ql_3 

22  .44 
(1.30) 

23  .  57 
(1.17) 

21.20 
(1.15) 

23.71 
(1.13) 

-10 . 03 
(6.96) 

0  .  62 
(6. 88) 

Ql_4 

15.  00 
(1. 06) 

15.58 
(0.99) 

15.  50 
(0. 99) 

15 .  05 
(0.89) 

-0 .  51 
(8.99) 

-3.40 
(8.56) 

Ql_5 

0  .  14 
(0.11) 

0.  68 
(0.22) 

0 .  67 
(0.22) 

0.71 
(0.23) 

-2  .  49 
(45.41) 

3  .  52 
(46.79) 

Ql_6 

0  .80 
(0.23) 

2  .  56 
(1. 05) 

1.  54 
(0.38) 

1 .  88 
(0.48) 

-39.85 
(43 . 56) 

-26.82 
(45.15) 

Ql_7 

106 . 03 
(5.91) 

113 . 69 
(6.95) 

114 . 81 
(5.88) 

129.09 
(8.42) 

0.99 
(8 . 01) 

13.55 
(9 . 60) 

Ql_8 

49  .23 
(3 . 58) 

53  .  48 
(3.34) 

55 .  69 
(4.05) 

66.31 
(4.16) 

4  .  14 
(9.81) 

23  .  99 
(9.98) 

Ql_9 

10 .  79 
(0.93) 

15 .  35 
(1. 09) 

18  .  05 
(1.11) 

21.00 
(1.45) 

17  .  63 
(10. 15) 

36.83 
(11. 84) 

Ql_10 

0 .  00 
(  0.00) 

1.46 
(1.46) 

1 .  05 
(1. 05) 

1.20 
(0.83) 

-27 . 76 
(123 . 36) 

-17.92 
(115. 11) 

Ql_ll 

148  .  32 
(6.71) 

159 . 19 
(7.47) 

163 . 83 
(7 . 66) 

181 . 72 
(9.51) 

2.91 
(6.72) 

14  . 15 
(7.59) 

Ql_12 

197 . 55 
(8.51) 

212 . 67 
(9 . 06) 

219 . 52 
(9 . 44) 

248 . 03 
(11. 52) 

3  .22 
(6.15) 

16 .  62 
(6. 89) 

NHOS_2 

0  .93 
(0.01) 

0  .  96 
(0. 01) 

0  .  94 
(0. 01) 

0.91 
(0. 01) 

-2  .  01 
(1.21) 

-5.26 
(1.34) 

HDAY_2 

11 .  85 
(0.26) 

12  .  15 
(0. 29) 

11.  29 
(0.29) 

10.91 
(0.26) 

-7  .  03 
(3.38) 

-10 . 19 
(3.22) 

HCOST_2 

6365. 63 
(109.84) 

6831. 39 
(98. 65) 

6681. 08 
(109 .93) 

6733 . 48 
(123.79) 

-2  .20 
(2 . 16) 

-1.43 

(2.32) 

OPD_2 

0.46 
(0.33) 

0.  17 
(0. 10) 

1.  01 
(0. 83) 

0.  00 
(  0.00) 

500. 78 
(502 . 00) 

-100. 00 
(59 . 27) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 

1  QOQ 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PDS_2 

0.  00 
(  0.00) 

0.  04 
(0.04) 

0.  16 
(0. 16) 

n  on 
(  0.00) 

303 . 63 
(415. 83) 

-100. 00 
(00. 00) 

P2_l 

108.49 
(11.75) 

148  .31 
(12 .30) 

154.86 
(12 . 05) 

X  O  X  .  D  H 

(11.79) 

4.41 
(11. 61) 

8.99 
(11.49) 

P2_2 

103 . 25 
(11. 53) 

141. 60 
(12 . 19) 

149 . 62 
(11. 94) 

Ijj  .  D  / 

(11.70) 

5.67 
(12 . 05) 

8.46 
(11.93) 

P2_3 

1.  50 
(0.39) 

2  .  11 
(0.42) 

2  .  62 
(0.46) 

"J     R  A 

(0. 51) 

24  .  07 
(29 . 60) 

67.73 
(31.42) 

P2_4 

0. 16 
(0. 08) 

0.36 
(0.11) 

0.  48 
(0. 16) 

(0. 09) 

35.  69 
(55.79) 

-10.87 
(40.21) 

P2_5 

0.  10 
(0.07) 

0.  05 
(0. 03) 

0.  07 
(0. 05) 

n  in 
(0. 10) 

40.77 
(124 .40) 

111.76 
(219.47) 

P2_6 

0.  07 
(0. 07) 

0.  02 
(0. 02) 

0.02 
(0. 02) 

U  t  UD 

(0. 03) 

-11. 12 
(133 . 79) 

93  .  63 
(169.54) 

P2_7 

240.41 
(13 . 39) 

220. 16 
(10.72) 

274 . 94 
(12 . 02) 

zoo .  /  y 
(10.79) 

24  .  89 
(7.31) 

16. 18 
(6.91) 

P2_8 

268 .36 
(7.11) 

320.97 
(9 . 12) 

284.29 
(6.46) 

J J / ■ DD 

(6.96) 

-11.43 
(3 .48) 

5.20 
(3.57) 

P2_9 

22  .  97 
(1.34) 

26.  08 
(1.33) 

26.  95 
(1.45) 

Jli  /  J 

(1.60) 

3  .  34 
(7 . 53) 

21.  66 
(7.96) 

P2_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.36 
(0.36) 

0.  00 
(  0.00) 

u  .  u  u 
(  0.00) 

-100. 00 
(00. 00) 

-100. 00 
(00. 00) 

P2_ll 

348.90 
(17.86) 

368.46 
(16.70) 

429 . 80 
(17 . 04) 

/  1  "7  AO 

(16. 35) 

16.  65 
(6.48) 

13.29 
(6. 34) 

P2_12 

617.26 
(20. 00) 

689 .43 
(18 . 66) 

714 . 09 
(19. 34) 

ice  no 
(18 . 62) 

3  .  58 
(3.90) 

9.52 
(3.82) 

Q2_l 

104 .92 
(10. 25) 

145. 13 
(10.83) 

159.23 
(11. 62) 

X  D  Z  .  -J  D 

(11.75) 

9.72 
(10.95) 

11.87 
(11. 01) 

Q2_2 

99  .  77 
(9 . 98) 

138 . 72 
(10. 68) 

153 . 13 
(11. 48) 

152 .95 
(11. 57) 

10.  39 
(11. 30) 

10.  26 
(11. 35) 

J 
] 

] 


TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


] 

1 


] 

] 
1 


} 
1 
1 


Q2_3 

2  .  04 
(0. 50) 

2  .  62 
(0. 52) 

3  .  09 
(0. 53) 

3  .89 
(0. 55) 

18  .  17 
(28.26) 

48.70 
(28.80) 

Q2_4 

0. 17 
(0.08) 

0.29 
(0. 09) 

0.  51 
(0.20) 

0.30 
(0. 08) 

76.70 
(75. 16) 

4  .  17 
(41.31) 

Q2_5 

0.  11 
(0. 07) 

0.  05 
(0.03) 

0.  09 
(0.08) 

0.  07 
(0. 07) 

79  .  02 
(161. 68) 

38  .  88 
(150. 37) 

Q2_6 

0.  02 
(0. 02) 

0.  02 
(0. 02) 

0.  05 
(0. 05) 

0.  03 
(0. 02) 

160.22 
(278.77) 

75.49 
(159 . 30) 

Q2_7 

221. 17 
(12.66) 

193 . 44 
(9.73) 

238 . 19 
(9.97) 

221. 15 
(9.43) 

23  .  13 
(7.20) 

14  .  32 
(7 . 01) 

Q2_8 

230.75 
(5.56) 

269.75 
(7.28) 

242 . 60 
(4.83) 

308.59 
(6.07) 

-10. 06 
(3 . 24) 

14.40 
(3 . 52) 

Q2_9 

21.90 
(1.15) 

22  .77 
(1. 08) 

22  .  15 
(1.03) 

24  .  24 
(1. 05) 

-2.73 
(6.55) 

6.43 
(6. 63) 

Q2_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.68 
(0. 68) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

-100. 00 
(00.00) 

-100. 00 
(00. 00) 

Q2_ll 

326. 09 
(16. 11) 

338.57 
(14 .36) 

397 .42 
(14 .88) 

383 . 51 
(14 .72) 

17  .  38 
(6.11) 

13  .27 
(6. 08) 

Q2_12 

556.83 
(17 . 53) 

608 .32 
(15. 34) 

640. 02 
(16. 13) 

692 . 10 
(16. 07) 

5.21 
(3 . 66) 

13.77 
(3 . 65) 

NHOS_3 

0.  13 
(0. 02) 

0.  15 
(0. 02) 

0.  13 
(0.01) 

0.  14 
(0.01) 

-7  .  39 
(14 . 23) 

-1.46 
(14.29) 

HDAY_3 

1.  10 
(0. 18) 

1.24 
(0. 16) 

0.96 
(0.15) 

1.29 
(0.19) 

-22 . 65 
(17 .21) 

3.41 
(19.46) 

HCOST_3 

496. 04 
(74 .39) 

554 . 13 
(68 . 12) 

450. 35 
(59 .70) 

581.79 
(71.75) 

-18 .73 
(16.35) 

4  .  99 
(17.85) 

OPD_3 

74.22 
(10. 35) 

134 . 58 
(12 . 58) 

135. 05 
(14 . 68) 

116.20 
(11. 09) 

0.35 
(14 . 37) 

-13 . 66 
(12 . 47) 

OPDS_3 

17  .  64 
(5.48) 

18.73 
(4.46) 

22  .  36 
(9 . 19) 

31.  68 
(10.79) 

19  .38 
(54 . 54) 

69  . 16 
(62 . 33) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

MEDIUM 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

t  r\  o  r\ 

1989 

87-88 

87-89 

P3_l 

116.98 

139. 52 

110. 39 

134.00 

-20 . 88 

-3  .  95 

(15. 09) 

(14.58) 

(10.72) 

(12 .20) 

(12 . 97) 

(13.63) 

P3_2 

62  .80 

80.96 

49.  64 

68.04 

-38 . 69 

-15 . 96 

(14 .20) 

(14 . 08) 

(9.65) 

(11. 51) 

(21. 09) 

(22.46) 

P3_3 

11.  06 

14  .  37 

11.42 

18  .  48 

-20.49 

28  .  61 

(1.53) 

(1. 65) 

(1.36) 

(1. 63) 

(14 .86) 

(16. 13) 

P3_4 

27  .23 

31.  59 

32  .  39 

32.14 

2  .  51 

1.73 

(1.22) 

(1.46) 

(1.19) 

(1.21) 

(5.96) 

(5.98) 

P3_5 

0.  14 

0.32 

0.25 

0.25 

-22 . 19 

-20.78 

(0. 08) 

(0.13) 

(0.11) 

(0. 16) 

(53 .42) 

(64 . 16) 

P3_6 

15.  61 

11.  85 

16.  69 

14  .  90 

40.84 

25.73 

(4.96) 

(3 . 06) 

(3 . 92) 

(3 . 29) 

(41. 95) 

(37.96) 

P3_7 

257 . 62 

316.94 

361.70 

412.72 

14  .  12 

30.22 

(20.85) 

(22 . 04) 

(23.73) 

(27 . 06) 

(10. 22) 

(11.01) 

P3_8 

157 . 97 

195. 08 

199 . 00 

259.10 

2  .  01 

32.82 

(10. 62) 

(12 . 51) 

(11.45) 

(14 . 42) 

(8 . 69) 

(9.79) 

P3_9 

26.37 

32  .  16 

30.  67 

37.40 

-4  .  64 

16.29 

(1.79) 

(1.99) 

(2 . 06) 

(2 . 62) 

(8.90) 

(10. 23) 

P3_10 

4.26 

8  .  17 

0.83 

1.77 

-89  .86 

-78 . 28 

(3.76) 

(4.38) 

(0.59) 

(0. 99) 

(54 . 12) 

(54 .99) 

P3_ll 

374 . 60 

456.46 

472 . 09 

54  6.  / 3 

3  .42 

19.78 

(27  .  29) 

(27 .35) 

(27 . 15) 

(29.96) 

(8 . 44) 

(8.89) 

P3_12 

532 . 57 

651. 54 

671. 09 

805 . 83 

3  .  00 

23  .  68 

(33.49) 

(35.73) 

(33 .94) 

(39.70) 

(7 . 56) 

(8.20) 

Q3_l 

132  .  28 

149 . 79 

112 .36 

13  5.15 

-24 .99 

-9.77 

(17 . 18) 

(15.96) 

(11.16) 

(13 . 04) 

(13 . 00) 

(13 .76) 

Q3_2 

72  .  63 

90.72 

52  .  07 

73.75 

-42 . 60 

-18.70 

(16.34) 

(15. 46) 

(10.25) 

(12 . 50) 

(20.45) 

(21. 92) 

Q3_3 

10.  40 

12  .  51 

9.91 

15.  14 

-20.76 

21.  05 

(1.22) 

(1.27) 

(1. 00) 

(1.13) 

(12 . 94) 

(13 . 59) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 
1  9R9 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q3_4 

31.26 
(1.35) 

32  .  74 
(1.37) 

33.71 
(1.22) 

31    2  6 
(1.12) 

2  .98 
(5.59) 

-4  .  52 
(5.40) 

Q3_5 

0.  12 
(0. 07) 

0.38 
(0. 16) 

0.  24 
(0.10) 

0    2  4 
(0. 16) 

-36.40 
(50. 31) 

-36. 09 
(58 .93) 

Q3_6 

17  .  67 
(5.44) 

13  .  08 
(3.47) 

16.  42 
(3.97) 

14.46 
(3 . 24) 

25.  55 
(40.32) 

10.55 
(36.29) 

Q3_7 

221. 84 
(19 . 55) 

257. 37 
(20. 04) 

285.75 
(19.80) 

294.06 
(19 .70) 

11.  03 
(10.95) 

14  .26 
(10.92) 

Q3_8 

149.90 
(10.90) 

167 . 89 
(10. 31) 

176.22 
(9.90) 

218  21 
(11. 57) 

4  .96 
(8.51) 

29.98 
(9.23) 

Q3_9 

26.44 
(1.75) 

29.42 
(1.70) 

29.  01 
(1.68) 

3  3    6  9 
(2.28) 

-1.39 
(8 . 12) 

14  .  50 
(9.67) 

Q3_10 

4  .  32 
(3.80) 

7.33 
(4.46) 

0.84 
(0. 61) 

0  98 
(0.70) 

-88 . 51 
(61.45) 

-86. 60 
(61. 65) 

Q3_ll 

354 . 12 
(28 . 55) 

407 . 16 
(26.34) 

398 . 11 
(23.48) 

4  2  9  21 
(24 . 02) 

-2  .22 
(8 . 67) 

5.42 
(8.75) 

Q3_12 

504 . 02 
(34.41) 

575. 05 
(33.42) 

574 .33 
(29.30) 

64  7  AO 
(32.31) 

-0.  12 
(7.73) 

12.59 
(8 . 08) 

NH0S_4 

1.  08 
(0. 02) 

1. 12 
(0.02) 

1.  09 
(0. 02) 

1     0  7 
(0. 02) 

-2  .  66 
(2 . 15) 

-5.00 
(2 . 13) 

HDAY_4 

13  .  08 
(0.34) 

13  .47 
(0.34) 

12  .  35 
(0.33) 

1  0  09, 

(0.33) 

-8.28 
(3 . 52) 

-8  .  82 

(3 . 55) 

HC0ST_4 

6912 .29 
(1.32.37) 

7447 . 16 
(117 . 05) 

7171. 80 
(120. 96) 

736?  R4 
(140. 18) 

-3.70 
(2.26) 

-1.13 
(2.45) 

0PD_4 

108 .20 
(12 . 97) 

173 . 97 
(14 . 37) 

184 . 16 
(15. 17) 

1  7  S  11 
(12 . 62) 

5.86 
(12 . 01) 

0.  67 
(11. 00) 

0PDS_4 

21.84 
(5. 82) 

23  .  50 
(4 . 94) 

30.57 
(9.42) 

40.77 
(11. 36) 

30.  09 
(45.28) 

73  .  52 
(52 . 72) 

P4_l 

262 . 15 
(19.27) 

329 . 70 
(19 . 24) 

311. 62 
(17 . 24) 

350. 61 
(17 . 55) 

-5.48 
(7.84) 

6.34 
(7.90) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

MEDIUM 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

P4  2 

168 . 50 

225.25 

207 .70 

233.82 

-7  .  79 

3.80 

(18 .25) 

(18 .31) 

(15. 63) 

M  6    4  4^ 

(10.69) 

(10.92) 

P4  3 

31.75 

37  .  32 

33  .  50 

45.  63 

-10 . 25 

22.24 

(2 . 08) 

(2 . 19) 

(1. 83) 

(7.65) 

(8.19) 

P4  4 

41.55 

47.33 

48  .  88 

48.62 

3.28 

2  .  72 

(1.77) 

(1.93) 

(1.78) 

( 1   75 ) 

(5.55) 

(5.51) 

P4  5 

0.36 

0.91 

0.87 

1.  00 

-3.76 

10 . 44 

(0.14) 

(0.26) 

(0.25) 

(0.28) 

(39 . 11) 

(42 . 11) 

P4  6 

16.45 

14  .28 

18  . 16 

16.  65 

27  .  11 

16 .  59 

(4 . 98) 

(3.31) 

(3 . 98) 

(3.39) 

(36. 25) 

(33 . 18) 

P4  7 

607 . 82 

657 .71 

762 . 14 

813 . 03 

15 .  88 

23  .  61 

(28.96) 

(29 . 05) 

(29.77) 

( 34  30^ 

(6.32) 

(6.83) 

P4  8 

472 . 85 

574 .72 

543.38 

669 . 37 

-5.45 

16 .  47 

(12 .97) 

(16. 77) 

(14 .38) 

( 1 7    4  0^ 

(3.84) 

(4.20) 

P4  9 

60 .  16 

74  .24 

76  .  09 

91.43 

2  .  49 

23.16 

(2.41) 

(2.70) 

(2.83) 

(  3    59  ) 

(5. 27) 

(6. 05) 

P4  10 

4.26 

9  .81 

1.  62 

3  .  34 

-83 . 45 

-65 . 96 

(3.76) 

(4.57) 

(0.99) 

(1. 45) 

(47 .71) 

(48.91) 

P4  11 

869  .  97 

987 .42 

1073 .76 

1163 . 64 

8  .  74 

17  .85 

(36. 13) 

(35.74) 

(35.99) 

(  39   34 ) 

(5.14) 

(5. 38) 

P4  12 

1342.83 

1562 . 13 

1617 . 13 

1833 . 00 

3  .  52 

17  .34 

(42 . 82) 

(46. 08) 

(44.30) 

(50.47) 

(4 . 09) 

(4.37) 

Q4  1 

279  .  48 

340.42 

320.60 

350 . 13 

-5  .  82 

2.85 

(20.53) 

(19 .45) 

(17 . 54) 

( 17    89 ) 

(7.69) 

(7.76) 

04  2 

176 . 30 

232.55 

214 . 90 

237.45 

-7  .  59 

2  . 11 

(19 . 55) 

(18.40) 

(16. 02) 

(16.84) 

(10.49) 

(10.73) 

04  3 

34.89 

38  .  69 

34.21 

42.75 

-11 . 59 

10  .  48 

(2 . 00) 

(1. 99) 

(1. 66) 

(1.75) 

(6.70) 

(6.85) 

Q4_4 

46.43 

48  .  60 

49.72 

46.61 

2  .  30 

-4  . 11 

(1.91) 

(1.85) 

(1.76) 

(1. 58) 

(5.25) 

(5. 00) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 

VAKIAdLiIj 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

r\  a  c 

Q4_5 

0. 

37 

1. 

12 

1. 

00 

1. 

03 

-10. 

24 

-8  . 

34 

(0. 

15) 

(0. 

33) 

(0. 

28) 

(0. 

29) 

(38  . 

42) 

(39. 

23) 

r\  a  c 

y4  D 

18  . 

50 

15. 

66 

18  . 

01 

16. 

37 

15. 

00 

4  . 

51 

(5. 

48) 

(3. 

76) 

(4. 

04) 

(3. 

36) 

(35. 

21) 

(32  . 

18) 

y  4  / 

549. 

04 

564  . 

50 

638. 

75 

644  . 

31 

13  . 

15 

14  . 

14 

(25. 

32) 

(25. 

62) 

(23  . 

93) 

(25. 

67) 

(6. 

21) 

(6. 

42) 

r\  A  q 

429  . 

88 

491. 

11 

474  . 

51 

593  . 

11 

-3  . 

38 

20. 

77 

(12  . 

67) 

(13  . 

36) 

(11. 

60) 

(13  . 

64) 

(3. 

60) 

(3. 

89) 

r\  A  Q 

y  4  y 

59  . 

12 

67  . 

54 

69  . 

21 

78. 

93 

2 

48 

16. 

86 

(2. 

24) 

(2. 

28) 

(2. 

24) 

(3. 

05) 

(4 

,73) 

(5. 

63) 

4  . 

32 

9. 

47 

1. 

89 

2  . 

18 

-79 

.99 

-77. 

00 

(3. 

80) 

(4. 

74) 

(1. 

21) 

(1. 

09) 

(51 

.  67) 

(51 

36) 

OA     1  1 

828. 

52 

904  . 

92 

959  . 

35 

994  . 

44 

6 

.01 

9 

.89 

(35. 

09) 

(32. 

34) 

(29. 

.83) 

(31. 

59) 

(4 

.86) 

(5 

.00) 

OA    1  9 

1258 

.40 

1396 

.  03 

1433 

.86 

1587 

.  55 

2 

.71 

13 

.  72 

(41 

.09) 

(40 

.33) 

(36 

.  18) 

(40 

.  22) 

(3 

.88) 

(4 

.  08) 

XT      \-/  XVI.  i  i_i  J_j 

18 

.92 

45 

.  28 

62 

.47 

49 

.  08 

37 

.96 

8 

.  38 

(4 

.16) 

(V 

.40) 

(8 

.  07) 

(6 

.  66) 

(24 

.  17) 

(21 

.98) 

O  OKNFF 

\J       w  XVi  1  i_J  JL_i 

30 

.  28 

54 

.  58 

73 

.  67 

58 

.  38 

34 

.  98 

6 

.  97 

(6 

.43) 

(8 

.26) 

(9 

.17) 

(8 

.48) 

(22 

.61) 

(21 

.69) 

P_PHYSM 

30 

.39 

21 

.45 

32 

.  60 

22 

.  99 

51 

.  98 

7 

.  17 

(5 

.74) 

(3 

.92) 

(4 

.  87) 

(3 

.  64) 

(29 

.  16) 

(24 

.95) 

Q_PHYSM 

27 

.81 

17 

.  59 

31 

.  63 

20 

.  89 

79 

.  82 

18 

.76 

(5 

.86) 

(3 

.  52) 

(4 

.96) 

(3 

.49) 

(34 

.58) 

(28 

.  17) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

JL  fl  A  1  1  J_i  11  -L 

REDUCTION 

CATEGORY 

t     r\  Til 
LOW 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87- 

88 

87- 

89 

N 

499 

690 

768 

848 

11. 

30 

22  . 

90 

ALLOW 

2077 . 87 

2156. 19 

O  1  S3  "7  71 
Z  JLO  /  •  /  J 

z  iy  i. .  do 

1. 

46 

1. 

65 

(15. 30) 

(10. 28) 

(8.91) 

(9.34) 

(0. 

63) 

(0. 

64) 

RVU 

2360.72 

2347 . 39 

^ JOU • 1 H 

Z  J  *i  D  .  J  U 

0. 

57 

-0. 

05 

(8 . 57) 

(7.25) 

(6.35) 

(7. 68) 

(0. 

41) 

(0. 

45) 

%_ASST 

46.29 

45.  07 

A  Q  Tl 

7  . 

18 

11. 

72 

(2.23) 

(1. 89) 

(1.80) 

(1.72) 

P_ASST 

199 . 92 

219 . 40 

TIC      "7  "5 
Z  J  D  o  /  J 

O  A  $3  OA 
Z  *i  o  .  U  *i 

7. 

90 

13  . 

05 

(11.43) 

(12 . 22) 

(13 . 11) 

(12 .74) 

(8. 

17) 

(8. 

05) 

Q_ASST 

217 . 10 

218 .23 

O  O  53     A  Q 
Z  Z  O  .  Do 

nif;    o  1 
Z  J  D  •  Z  JL 

4  . 

79 

8. 

24 

(10. 85) 

(9.79) 

(9.08) 

(8.53) 

(6. 

12) 

(5. 

95) 

P_ADD 

16.40 

14  .83 

Z  Z  .  U  J 

Z  D  .  D  D 

48. 

59 

73  . 

04 

(4.13) 

(3 . 15) 

(4.67) 

(3 .80) 

(38  . 

03) 

(33. 

31) 

%_ADD 

4  .81 

4  .35 

13  . 

80 

68. 

16 

(0.96) 

(0.78) 

(0.78) 

(0. 89) 

P_OTHER 

2  .  10 

7  .26 

a    n  a 

D  .  J  i7 

-44  . 

10 

-25. 

73 

(1. 11) 

(4.41) 

(1.21) 

(1.71) 

(62  . 

98) 

(65. 

15) 

%_OTHER 

1.40 

2.46 

0  QQ 

7     R  A 

21. 

55 

43. 

59 

(0.53) 

(0. 59) 

(0. 62) 

(0. 63) 

P_SURG3 

86.  66 

57  .  94 

3  O  .  D  i7 

-21. 

98 

-3  . 

88 

(16. 61) 

(11. 33) 

(9.08) 

(10.47) 

(25. 

06) 

(26. 

62) 

%_SURG3 

14  .  63 

11.  59 

in  no 

1U  •  U  J 

1  O  OA 
X  Z  .  Z  D 

-13. 

53 

5. 

78 

(1. 58) 

(1.22) 

(1. 08) 

(1.13) 

NHOS_l 

0.  04 

0.  03 

n  no 
u .  u  z 

n  no 

-3  5 . 

11 

-4 1 . 

23 

(0.01) 

(0.01) 

(0. 00) 

(0. 00) 

(29. 

34) 

(28  . 

35) 

HDAY_1 

0.  17 

0. 11 

0.  07 

0.  07 

-33  . 

54 

-37  . 

58 

(0. 05) 

(0. 03) 

(0. 02) 

(0. 03) 

(37. 

27) 

(38  . 

45) 

HCOST_l 

85.  83 

51.48 

43  .  34 

34  .  53 

-15. 

81 

-32  . 

92 

(25.84) 

(15. 35) 

(14 . 61) 

(13 . 32) 

(41. 

16) 

(39  . 

48) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

LOW  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


OPD_l 

OPDS_l 

Pl_l 

Pl_2 

Pl_3 

Pl_4 

Pl_5 

Pl_6 

Pl_7 

Pl_8 

Pl_9 

Pl_10 

Pl_ll 

Pl_12 

Ql_l 


24.25 
(2.45) 

3  .  62 
(1.33) 

48.56 
(4.67) 

9  .  14 
(4.29) 

24.34 
(1.41) 

14  .  07 
(1.16) 

0.41 
(0. 19) 

0.  59 
(0. 18) 

101. 01 
(5.85) 

48  .  57 
(5. 60) 

8.97 
(0.96) 

0. 17 
(0. 17) 

149 . 57 
(7.88) 

198 . 14 
(10.77) 

56.  22 
(5. 18) 


43  .  02 
(3 .77) 

4  .33 
(1.39) 

48.22 
(3.12) 

6.  13 

(2 . 29) 

23.85 
(1.23) 

15.  52 
(1.04) 

1.  16 
(0.30) 

1.  55 
(0.30) 

119 . 65 
(7.73) 

46.20 
(3.50) 

11.  38 
(1. 06) 

0.  00 
(  0.00) 

167.86 
(8.74) 

214 . 06 
(10.80) 

52  .22 
(3.21) 


51.  14 
(3.95) 

5.  19 
(1.86) 

46.74 
(2.46) 

3  .35 
(1.41) 

25.  63 
(1.26) 

14  .  99 
(1.04) 

1.45 
(0.39) 

1.32 
(0. 37) 

114 . 18 
(6.12) 

54  .  06 
(3.80) 

12  .  64 
(0.98) 

0. 18 
(0. 10) 

160.92 
(6. 54) 

214.97 
(8 .48) 

48.31 
(2.53) 


64  .  58 
(4 . 52) 

8.82 
(2.75) 

48.  17 
(2 . 67) 

5.32 
(1.79) 

24  .  18 
(1.23) 

15.  37 
(0. 94) 

1.  69 
(0.51) 

1.  59 
(0.45) 

121. 65 
(6.79) 

55.92 
(3.76) 

13  .82 
(1.16) 

0.  00 
(  0.00) 

169.82 
(7.40) 

225.74 
(9.47) 

52  .26 
(3.93) 


18.87 
(12 . 69) 

19.71 
(53 .47) 

-3  .  07 
(8.24) 

-45.30 
(43 . 80) 

7  .46 
(7.40) 

-3  .46 
(9.49) 

24  .  36 
(42 . 13) 

-14 . 67 

(30.79) 

-4  .  57 
(8 . 24) 

17  .  01 
(11. 18) 

11.  02 
(12 . 65) 

0.  00 
(  0.00) 

-4  .  14 

(6. 50) 

0.42 
(6.42) 

-7  .  50 
(7 . 82) 


50.  11 
(13 . 67) 

103 . 60 
(71. 17) 

-0.  11 

(8.53) 

-13 . 18 
(47 . 34) 

1.37 
(7.29) 

-0.  97 
(9.07) 

45.68 
(50.50) 

3  .  04 
(35.31) 

1.  68 
(8 . 60) 

21.  04 
(11.11) 

21.39 
(13.80) 

0.  00 
(  0.00) 

1. 16 
(6.82) 

5.45 
(6.71) 

0.  06 
(9.71) 


TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

10.  65 
(4.77) 

6.21 
(2.29) 

3  .  51 
(1.57) 

9.53 
(3.48) 

-43 . 58 
(44 .71) 

53  .30 
(67 . 08) 

Ql_3 

30.21 
(1.67) 

27  .  01 
(1.32) 

27  .  47 
(1.30) 

24  .  50 
(1.10) 

1.70 
(6.86) 

-9  .  32 
(6.37) 

Ql_4 

14  .25 
(1.11) 

15.  85 
(1. 02) 

14  .31 
(0. 95) 

14  .92 
(0.90) 

-9  .  69 
(8.80) 

-5.88 
(8.59) 

Ql_5 

0.39 
(0. 19) 

1.  08 
(0.28) 

1.41 
(0.36) 

1.  62 
(0.45) 

30.  08 
(41. 62) 

49.80 
(48.91) 

Ql_6 

0.72 
(0.23) 

2  .  07 
(0. 50) 

1.61 
(0.44) 

1.70 
(0.48) 

-22 . 18 
(32.20) 

-17.80 
(33.32) 

Ql_7 

106. 67 
(5. 68) 

114 .84 
(6. 66) 

111. 36 
(6.14) 

113 .40 
(5. 65) 

-3  .  03 
(7 . 89) 

-1.25 
(7.61) 

Ql_8 

48.27 
(4.13) 

44  .  02 
(2 . 92) 

51.  98 
(3 . 18) 

54  .  67 
(3.28) 

18  .  08 
(9.82) 

24  . 18 
(9.98) 

Ql_9 

9  .  47 
(1. 00) 

10.73 
(0.93) 

12  .  79 
(0.93) 

13  .  50 
(1.07) 

19.26 
(12 . 23) 

25.83 
(13 .21) 

Ql_10 

0.48 
(0. 48) 

0.  00 
(  0.00) 

0.21 
(0.11) 

0.  00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Ql_ll 

162 . 89 
(7 . 87) 

167 . 06 
(7.54) 

159 . 67 
(6. 55) 

165. 65 
(7 . 09) 

-4.43 
(5.98) 

-0.84 
(6.20) 

Ql_12 

211. 16 
(9.98) 

211. 08 
(9 . 18) 

211. 65 
(8.06) 

220.32 
(8 . 67) 

0.27 
(5.79) 

4  .  38 
(5.98) 

NH0S_2 

0.96 
(0. 01) 

0.  97 
(0.01) 

0.95 
(0.01) 

0.91 
(0.01) 

-2  .  09 
(1. 08) 

-5.72 
(1.22) 

HDAY_2 

12  .90 
(0. 29) 

12  .73 
(0.25) 

11.93 
(0.27) 

11.  67 
(0.32) 

-6.  27 
(2 . 89) 

-8.26 
(3 . 17) 

HC0ST_2 

6302 . 52 
(98.57) 

6547 .49 
(89 .28) 

6635.40 
(124 .91) 

6802 . 54 
(126. 14) 

1.34 
(2.34) 

3.90 
(2.36) 

0PD_2 

0.  00 
(  0.00) 

2  .26 
(1.99) 

3  .31 
(1.90) 

0.88 
(0. 50) 

46.49 
(121. 68) 

-60.88 
(90. 61) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

LOW 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

UFUo  z 

u »  u  u 

n  7  s 

0  13 

916.58 

78  76 

(  0.00) 

(0. 07) 

(0.75) 

(0. 13) 

(1021.49) 

(204 .83) 

Fz  1 

OJ.  ID 

1J  J  •   Z7  X 

14  7    4. 1 

l*t  /  •  *±  X 

141    4  3 

10.08 

7  11 

/   a  X  X 

(8.87) 

(11. 30) 

(11. 64) 

(10. 02) 

(12 . 12) 

(11.28) 

irz  z 

on   n i 

1  1Q 

11? • o / 

1  7  R  T7 

112    4  5 

13  12 

10.68 

(8.81) 

(10. 99) 

(11.40) 

(9 . 88) 

(13 . 23) 

(12.35) 

irZ  J 

7  67 

1    Q  1 

4  14 

5  19 

5.86 

32  .  67 

(0.98) 

(0.72) 

(0.76) 

(0.78) 

(26. 67) 

(27. 14) 

o  n  ft 

UiUD 

0    3  5 

8  48 

16  83 

(0. 06) 

(0. 12) 

(0. 10) 

(0. 12) 

(51.33) 

(55. 62) 

n  n  i 

0  14 

0  18 

-10.89 

13.50 

(0.01) 

(0. 09) 

(0. 06) 

(0. 07) 

(68 . 27) 

(70.81) 

O  flR 
u  •  vj  o 

0    0  5 

-100  00 

-39  12 

(0. 04) 

(0. 04) 

(  0.00) 

(0. 03) 

(45. 14) 

(54 . 64) 

P?  7 

XT  Z.  / 

p no  57 

194  87 

198.57 

237.99 

1.90 

22.13 

(10. 55) 

(10. 03) 

(10. 19) 

(10. 30) 

(7.34) 

(7.38) 

P2  8 

214    2  9 

237  99 

232.14 

286  72 

-2.46 

20.48 

(5.73) 

(5. 56) 

(5.41) 

(5.80) 

(3.26) 

(3.38) 

P2  9 

1  6  97 

18  94 

2  0    0  5 

27  26 

5.90 

43  96 

(1. 06) 

(1. 02) 

(1. 00) 

(1.25) 

(7 . 55) 

(8 . 54) 

P2  10 

0  00 

0  00 

0  00 

5  17 

0.00 

0  00 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(2 . 29) 

(  0.00) 

(  0.00) 

P2  11 

286  01 

328  78 

34  5  98 

381.42 

5.23 

16  01 

X  \J  •  w  X 

(12 . 88) 

(14 . 37) 

(14 . 83) 

(13 . 97) 

(6.28) 

(6. 10) 

P2_12 

520. 32 

566.77 

578. 12 

668. 15 

2  .  00 

17.89 

(14.85) 

(16. 37) 

(16. 36) 

(15.79) 

(4 . 08) 

(4.01) 

Q2_l 

94.47 

130. 05 

140. 64 

137.76 

8  .  14 

5.93 

(9.96) 

(10. 02) 

(9.29) 

(8.85) 

(10. 51) 

(10. 28) 

Q2_2 

89.  63 

116.45 

127.84 

126. 69 

9  .  78 

8  .80 

(9.81) 

(9.70) 

(8.92) 

(8 . 56) 

(11. 32) 

(11.11) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

1987 

REDUCTION 
LOW 

1  O  Q  Q 

CATEGORY 

T  Q  Q  Q 

iy  o  y 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q2_3 

2  .43 
(0. 56) 

3  .  15 
(0. 54) 

J  .  D  / 

(0. 60) 

a  in 
4  .  /  / 

(0.59) 

16.  46 
(25.66) 

51.  63 
(25.52) 

Q2_4 

0.  06 
(0. 06) 

0.35 
(0.12) 

U.J/ 

(0.11) 

A     R  R 

U  .  DO 

(0.20) 

5.  65 
(46.40) 

57. 19 
(66.44) 

Q2_5 

0.01 
(0. 01) 

0.  27 
(0.14) 

U  .  Z  1 

(0. 12) 

U  .  J  O 

(0. 16) 

-1.01 
(69 . 27) 

39. 16 
(77.93) 

Q2_6 

0.  07 
(0. 04) 

0.  09 
(0. 04) 

U.  UU 
(  0.00) 

U  .  Uo 
(0. 05) 

-100. 00 
(44 . 59) 

-4  .  51 
(70. 37) 

Q2_7 

200. 34 
(10. 34) 

184 . 39 
(9.69) 

1  "7  A      1  Q 

i  /4  .  iy 
(7.90) 

z  iy . y  i 
(8.19) 

-5.  53 
(6.78) 

19.26 
(6.88) 

Q2_8 

230. 17 
(4.75) 

225. 21 
(4.81) 

o  o  o    o  o 
Z  J  <s  .  o  Z 

(4 .98) 

o  c  o    a  n 
zb^ . 4  U 

(4.77) 

3  .  38 
(3 . 07) 

16.51 
(3 .01) 

Q2_9 

19.  10 
(1. 06) 

19  .75 
(0.95) 

iy .  y4 
(0. 90) 

Z  J  .  4  O 
(0. 92) 

0.97 
(6. 61) 

18.73 
(6.71) 

Q2_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

U  .  UU 
(  0.00) 

n    o  *7 
U  .  z  / 

(0.11) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Q2_ll 

294 .80 
(13 . 04) 

314.44 
(12 .92) 

11  /       Q  O 
J  1  *±  .  b  J 

(10.92) 

T  R*7  P.H 
JO/  .  D  / 

(10.48) 

0.  12 
(5.38) 

13  .75 
(5.29) 

Q2_12 

524.98 
(14 . 19) 

539 . 65 
(14 . 08) 

R  A  *7     £.  R 

(12 . 10) 

son    r»  "7 

(11.42) 

1.48 
(3.44) 

14  .90 
(3 . 36) 

NH0S_3 

0.  16 
(0. 02) 

0.  14 
(0. 02) 

U  .  11 
(0.01) 

U  .  1 J 
(0. 01) 

-17 . 64 
(14. 19) 

-10. 16 
(14 .76) 

HDAY_3 

1.38 
(0.21) 

1.  18 
(0. 17) 

n   q  q 
u .  y  o 

(0. 15) 

1  .  1  u 
(0.14) 

-17.33 
(19 . 14) 

-6.  54 
(18.72) 

HC0ST_3 

611. 66 
(91.70) 

516. 19 
(69. 15) 

A  A  H      *7  "7 

4  41. / / 

(63 .41) 

R  A  O     "7  Q 

D4 z .  /  y 
(68 . 38) 

-14 .42 
(18. 18) 

5. 15 
(18.84) 

0PD_3 

61.11 
(6. 89) 

138.87 
(15. 62) 

126.21 
(12 .75) 

120.79 
(12 .81) 

-9.  12 
(14 . 52) 

-13 . 02 
(14 . 55) 

0PDS_3 

7  .90 
(2 . 58) 

16.  05 
(4.95) 

9.38 
(2 . 11) 

15.  08 
(4 . 05) 

-41. 59 
(33 . 50) 

-6.  05 
(39 . 82) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


FA  X  JVllliW  1 

L.A  1  tbUK  1 

LOW 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

P3_l 

140.49 

120. 66 

110. 80 

118.44 

-8  .  18 

-1.  84 

(17.87) 

/to     c A  \ 

(12.54) 

/  T  T  nc\ 
(  IX  .  UD  ) 

(11. / U ) 

/TO      Q  R  \ 

HA    Tl  \ 
(  1 4  .  Z  1  ) 

P3_2 

91.81 

62  .31 

55.46 

62  . 15 

-10. 99 

-0.25 

/  T    «-7          A    f\  \ 

( 17 .40) 

/in       /z  /Z  \ 

(11.66) 

/  n  n  8Q\ 
(1U.07) 

(ZD.  U j  j 

(  Z  D  .  O  1  ) 

P3_3 

16.  95 

18  .40 

17.89 

16.  22 

-2  .  78 

-11. 83 

/  O     "7  "7  \ 

(2.77) 

/  o      T  *7  \ 

(2.1/) 

(  Z  .  /  J  ; 

( iy . 11; 

( z 1 . 1Z ) 

P3_4 

28.67 

29.  11 

31.  57 

33  .  18 

8  .43 

13  .  97 

(1.40) 

/  T      o  O  \ 

(1.41) 

/  t      0  "7  \ 

(D.DD) 

1  e.    or  \ 
(6 . J1J 

P3_5 

0.47 

0.  84 

0.72 

0.49 

-14 . 11 

-41.33 

\\)  .  Z  Z  ) 

(  U  .  iio) 

( u .  i  / ; 

( u  • id; 

/  O  C.      A  A  \ 
(JD.41J 

/  0  c  co\ 
( J  D .  JO  j 

P3_6 

2  .  58 

8  .  96 

3  .96 

6.36 

-55. 80 

-29.07 

(  X  .  U  D  ) 

^  /i  .  D  /  J 

(1. J») 

V  -L  •  '  '  J 

/  0  0    c  a.  \ 
(  J  J  .  z>  0 ; 

/  0  c    70 \ 

P3_7 

267 . 37 

292 .96 

285.75 

391.31 

-2  .46 

33  .  57 

/  o  rv    ni  \ 
\  ZU .  V 1 ) 

/  T  *7  QH 

/no     R  *7  \ 
\ IB  .  D  /  ) 

/OA      OT \ 

(  Z  4  .  Z  1  ) 

/  Q       Q  T  \ 

fin   t  n  \ 
( 1 U .  jU  j 

P3_8 

153 .86 

159 . 55 

169 .31 

202.43 

6.  11 

26.87 

/TO      O  *7  \ 

(  lz . Z  1  ) 

/TO      yl  C  \ 

[  LZ .46; 

( 1U .  1  Z) 

/  t  r\     0  T  \ 
( 1 U . J1J 

(  U  .  U  U  ) 

P3_9 

20.  59 

22.81 

22  .  67 

27  .  55 

-0.59 

20.79 

( i . by ; 

(  1  . /6 j 

( 1 . jy ; 

f  1      Q  O  \ 

( 1 .  y  z  ; 

(y . Bij 

/IT  4?1 
(  1 1  .  *±  z  ; 

P3_10 

0.  00 

2  .  18 

2  .  54 

5.  64 

16.  59 

158.82 

/   o  nn^ 

(      U • UUJ 

(  Z  .  U  D  ^ 

f  1   0  n  \ 
( 1  •  z  u ; 

I      •  *i  D  J 

n  OR  Q/^ 
(luo.I/l; 

P3_ll 

407.86 

413 . 63 

396.55 

509.75 

-4  .  13 

23  .  24 

.  ou) 

\  z  z  .  4  u ; 

1 9  p.  0. 

/  "7  7R1 

/  Q       Q  O  \ 

P3_12 

561.72 

573 . 18 

565.86 

712 . 18 

-1.28 

24.25 

/on    o  o \ 
(  J  U  .  Z  Z  ) 

/  0  0    m  \ 

(zy . ui) 

/  T  K     K*7  \ 

/  *7     O  T  \ 

(7.31) 

(8 . 14) 

Q3_l 

161. 28 

130. 23 

116. 50 

128.61 

-10. 54 

-1.  24 

/  o  o     1  p\ 
(  Z  Z  .  lo  J 

/no     OT  ^ 
(  1  J  .  Z  1  ) 

f  -\  (Z  TON 

( 16 . 1Z ; 

/  T   (Z       T  0  \ 

( ID . 1Z ) 

(  t  c    a  0  \ 
( 16 . 60 ) 

Q3_2 

114 .20 

73.43 

64  .81 

77  .  06 

-11. 74 

4.94 

(21.96) 

(13.93) 

(12 . 62) 

(15. 63) 

(25. 60) 

(28.51) 

Q3_3 

13  .  05 

15.  87 

15.  41 

12  .42 

-2  .86 

-21.74 

(1. 56) 

(2.34) 

(1.91) 

(1.14) 

(19 . 00) 

(16. 37) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q3_4 

30.71 
(1.43) 

29  .81 
(1.28) 

30.88 
(1. 32) 

32.07 
(1.18) 

3  .  59 
(6. 16) 

7  .  57 
(5.84) 

Q3_5 

0.49 
(0.25) 

0.89 
(0.26) 

0.80 
(0.19) 

0.47 
(0. 15) 

-9.95 
(35.91) 

-46. 54 
(33.13) 

Q3_6 

2.82 
(1.16) 

8.84 
(2 . 37) 

3.26 
(1.09) 

6.34 
(1.67) 

-63 . 16 
(29.53) 

-28.27 
(32.77) 

Q3_7 

232.46 
(18.86) 

236. 87 
(15. 05) 

221 . 54 
(15.01) 

296.47 
(19 . 98) 

-6.47 
(8 . 97) 

25.16 
(10. 56) 

Q3_8 

145.41 
(11. 11) 

145. 63 
(9.73) 

145 . 25 
(8 . 00) 

176 . 24 
(8 . 65) 

-0.26 
(8 . 65) 

21.  02 
(8.94) 

Q3_9 

23  .  16 
(1.72) 

23  . 18 
(1.59) 

24.01 
(1.38) 

27.10 
(1.93) 

3  .  56 
(9 . 08) 

16.90 
(10.78) 

Q3_10 

0.  00 
(  0.00) 

1.  50 
(1.21) 

1 .  57 
(0.80) 

0.40 
(0.14) 

4  .32 
(96.36) 

-73.25 
(80.87) 

Q3_ll 

393.74 
(30.71) 

367 . 10 
(22 . 06) 

338 . 04 
(20.81) 

425.07 
(27.31) 

-7  .  92 
(8.26) 

15.79 
(9.57) 

Q3_12 

539 . 15 
(36.96) 

512 .72 
(27 . 62) 

483.29 
(25. 42) 

601.31 
(32 .61) 

-5.74 
(7. 32) 

17.28 
(8.33) 

NH0S_4 

1.  16 
(0. 02) 

1.  13 
(0.02) 

1 .  08 
(0. 01) 

1.05 
(0. 02) 

-4  .  76 
(2 . 02) 

-7.08 
(2 . 18) 

HDAY_4 

14  .44 
(0.34) 

14  .01 
(0.30) 

12.97 
(0.31) 

12.84 
(0.35) 

-7.41 
(3 . 07) 

-8  .34 
(3.31) 

HC0ST_4 

7000. 01 
(133.15) 

7115. 17 
(112 . 59) 

7120.51 
(135.93) 

7379.86 
(142.71) 

0.08 
(2.48) 

3  .72 
(2.55) 

0PD_4 

85.  37 
(7.42) 

184 . 15 
(17 . 83) 

180 . 66 
(13 .85) 

186.25 
(14 . 68) 

-1.90 
(12 .26) 

1.  14 
(12.54) 

0PDS_4 

11.  52 
(2 . 87) 

20.46 
(5. 15) 

15.  31 
(2 . 88) 

24  .  03 
(4.93) 

-25. 18 
(28.85) 

17.47 
(34.87) 

P4_l 

274 . 50 
(20.22) 

302 . 79 
(17 . 22) 

304 .94 
(16.54) 

310. 04 
(15.72) 

0.71 
(7 . 89) 

2  .39 
(7.70) 

TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

LOW 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

P4  2 


~1  P4_3 
— 


P4  4 


P4  5 


P4  6 


P4  7 


P4  8 


P4  9 


P4  10 


P4  11 


P4  12 


] 

] 
1 

1 
1 

J 
1 
1 


Q4_2 
Q4_3 
Q4  4 


180. 
(19. 

96 
54) 

188. 
(15. 

11 
68) 

194  . 
(15. 

18 
53) 

199. 
(14. 

92 
73) 

44  . 
(3. 

96 
94) 

46. 
(3. 

16 
45) 

47  . 
(2. 

66 
80) 

45. 
(3. 

60 
27) 

42  . 
(2. 

80 
01) 

44  . 
(1. 

94 
82) 

46. 
(1. 

88 
89) 

48  . 
(1. 

90 
72) 

0. 
(0. 

89 
33) 

2  . 
(0. 

17 
46) 

2  . 
(0. 

31 

52) 

2  . 
(0. 

37 
61) 

3  . 
(1. 

25 
ID 

10. 
(2. 

60 
69) 

5. 
(1. 

28 
46) 

8  . 
(1. 

00 
84) 

568. 
(25. 

95 
25) 

607. 
(23  . 

48 
27) 

598. 
(23  . 

50 
02) 

750. 
(29. 

95 
75) 

436. 
(15. 

72 
47) 

443  . 
(13  . 

74 
91) 

455. 
(13  . 

50 
11) 

545. 
(13  . 

07 
02) 

46. 
(2. 

52 
24) 

53. 
(2. 

13 
25) 

55. 
(1. 

36 
89) 

68. 
(2. 

63 
77) 

0. 
(0. 

17 
17) 

2  . 
(2. 

18 
05) 

2  . 
(1. 

72 
20) 

10. 
(3. 

80 
80) 

843  . 
(33  . 

46 
89) 

910. 
(29. 

27 
53) 

903  . 
(27. 

45 
99) 

1060. 
(35. 

99 
14) 

L280. 
(42  . 

18 
39) 

1354  . 
(37  . 

01 

37) 

1358  . 
(35. 

95 
60) 

1606. 
(43. 

06 
28) 

311. 
(24  . 

97 
43) 

312  . 
(17  . 

51 
97) 

305. 
(17  . 

45 
14) 

318  . 
(18. 

63 
97) 

214  . 
(24  . 

49 
02) 

196. 
(16. 

09 
61) 

196. 
(15. 

16 
86) 

213  . 
(18. 

28 
10) 

45. 
(2. 

69 
70) 

46. 
(2. 

03 
98) 

46. 
(2. 

55 
51) 

41. 
(1. 

69 
85) 

45 
(1 

.  02 
.97) 

46. 
(1. 

01 
79) 

45. 
(1. 

56 
75) 

47  . 
(1. 

53 
66) 

3  .23 
(11.73) 

3  .  24 
(9 . 62) 

4  .  32 
(5.83) 

6.78 
(32 . 01) 

-50. 16 
(28 . 88) 

-1.  48 
(5. 39) 

2  .  65 
(4.31) 

4  .21 
(5. 53) 

24  .93 
(109 . 03) 

-0.75 
(4.47) 

0.36 
(3.81) 

-2  .26 
(7.95) 

0.  03 
(11.71) 

1.  14 
(8.45) 

-0.97 
(5. 44) 


6.  28 
(11.44) 

-1.23 
(10. 30) 

8.83 
(5.57) 

9.43 
(35.41) 

-24.46 
(30.76) 

23  .  62 
(6.22) 

22.84 
(4.29) 

29  . 17 
(6.72) 

396. 01 
(198 . 17) 

16.  56 
(5. 04) 

18.  62 
(4.22) 

1.96 
(8.36) 

8.76 
(12 . 53) 

-9.43 
(7.61) 

3  .31 
(5.29) 


TOTAL 

KNEE  REPLACEMENT 

VARIABLE 

1986 

D1VMPMT 

1987 

REDUCTION 
LOW 

1  Q  O  Q 

±y  oo 

CATEGORY 

1  QOQ 

iyoy 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q4_5 

0.89 
(0.34) 

2  .24 
(0.46) 

O  AO 

2  .  4  o 
(0.53) 

O      A  "7 

2.4/ 
(0. 63) 

10.43 
(31. 18) 

10.35 
(34.94) 

Q4_6 

3  .  62 
(1.21) 

11.  00 
(2.43) 

A       O  *~7 
4  .  O  / 

(1.23) 

o.  U 

(1.75) 

-55.76 
(24 .76) 

-26. 11 

(27.24) 

Q4_7 

539.46 
(23.20) 

536. 09 
(19 . 63) 

du / . uy 
(18.49) 

o  z  y  .  /  / 
(23 . 44) 

-5.41 
(5. 03) 

17.47 
(5.70) 

Q4_8 

423.86 
(13 . 03) 

414 . 86 
(11.21) 

4 JU . Uj 

(10. 11) 

4y j . ji 
(10.80) 

3  .  66 
(3 . 64) 

18  .91 
(3.75) 

Q4_9 

51.73 
(2.24) 

53  .  66 
(2 . 02) 

D  o  .  /  4 
(1.81) 

c  a    n  A 
o4  .  U4 

(2 . 65) 

5.75 
(5. 05) 

19.  36 
(6.20) 

Q4_10 

0.48 
(0.48) 

1.50 
(1.21) 

1  7Q 
J.  .  /  O 

(0.81) 

U  .  o  / 
(0.19) 

18  .44 
(96. 63) 

-55.41 
(81.29) 

Q4_ll 

851. 43 
(34 . 53) 

848 . 60 
(27 . 16) 

o  LZ . 04 

(24.77) 

Q  /  Q     a  n 

y  4  o  .  4  u 
(30.46) 

-4  .25 
(4.33) 

11.76 
(4.81) 

Q4_12 

1275.29 
(41. 68) 

1263 .46 
(32.81) 

1Z 4  z . oy 
(29.74) 

1  A  A"\      "7  1 
±4  4  X  .  /  J. 

(36.37) 

-1.  65 

(3 . 50) 

14  . 11 
(3 .88) 

P_OKNEE 

10.  91 
(3.74) 

12  .  33 
(3 . 24) 

1/1  QQ 

(2 . 97) 

Z  1  .  JJ 

(3.63) 

21.  56 
(35. 67) 

73  . 10 
(39.45) 

QJDKNEE 

15.85 
(5.30) 

18  .  10 
(5.20) 

1  Q  TO 

(3 . 97) 

Z  J  .  4  J 

(4 . 00) 

9  .30 
(36. 13) 

29.40 
(36.23) 

P_PHYSM 

10.  08 
(2 . 79) 

17.  12 
(3 . 56) 

14  .45 

. o J  j 

21.39 

ft      1  o  \ 

\  J  .  -Lo  ^ 

-15. 61 

(26.56) 

24.96 
(27.88) 

\£      I  u  I  Oi  l 

(1.49) 

1  A    A  A 

(3 . 02) 

8  .83 
(1.87) 

15.  60 
(2.44) 

_  "J  Q  OA 
O  O  .  O  4 

(24 . 59) 

P,  OA 

O  .  \J  4 

(26.88) 

C  A  B  G  SURGERY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

HIGH  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


NT 
IN 

ft?  6 

O  C.  U 

961 

1005 

1090 

4  . 

58 

13  .42 

ALLOW 

4239 . 03 
( 16   85 ) 

4652 .80 
(23 . 04 ) 

4412 . 95 
( 18 . 28) 

4389.70 
(16. 72) 

-5. 

(0. 

15 
63) 

-5.  65 
(0 . 61) 

RVU 

4030.85 
(15.21) 

4062 . 39 
( 12 . 95) 

4034 . 94 
(13 . 85) 

4034 . 28 
(12 . 78) 

-0. 

(0. 

68 
47) 

-0.  69 
(0.45) 

%_ASST 

52.42 
( 1 . 74 ) 

60.  25 
(1. 58) 

55.  52 
(1. 57) 

60.  37 
(1.48) 

-7  . 

85 

0.  19 

P_ASST 

569 . 51 
(23.32) 

670. 61 
(23.63) 

578  .23 
(21.45) 

595.92 
(19 . 06) 

-13  . 
(4  . 

77 
76) 

-11. 14 

(4.53) 

Q_ASST 

518.89 
( 19 . 59 ) 

604 . 58 
(18 . 21) 

550. 04 
(17.74) 

581. 78 
(16. 59) 

-9  . 

(4  . 

02 
20) 

-3  .  77 
(4 . 07) 

P_ADD 

170.71 
(18 . 07) 

165. 10 
(18 . 54) 

197 . 53 
(19 . 56) 

207 . 61 
(19 . 67) 

19  . 
(16. 

\ 

64 
32) 

25.75 
(16. 37) 

%_ADD 

17  .31 
(1.32) 

14  .  05 
(1. 12) 

17  .31 
(1. 19) 

17  .71 
(1. 16) 

23  . 

25 

26.  04 

P_OTHER 

138.63 
(10.70) 

155. 01 
(9 . 10) 

168 . 32 
(9.76) 

188 .80 
(9.35) 

8  . 
(8. 

59 
61) 

21.80 
(8.42) 

%_OTHER 

33.29 
(1. 64) 

39.75 
(1. 58) 

41.39 
(1. 55) 

51.  01 
(1.51) 

4  . 

13 

28.32 

P_SURG3 

60.25 
(9.70) 

47  .  50 
(7.90) 

60.20 
(8.44) 

54  .33 
(8.68) 

26. 
(24  . 

74 
33) 

14  .  39 
(24.71) 

%_SURG3 

7.99 
(0. 94) 

7  .  08 
(0.83) 

8  .46 
(0.88) 

7  .71 
(0 . 81) 

19  . 

53 

8.91 

NHOS_l 

0.  34 
(0. 02) 

0.  29 
(0. 02) 

0.33 
(0.02) 

0.26 
(0.01) 

15. 
(7. 

86 
94) 

-9  .  58 
(7.39) 

HDAY_1 

1.47 
(0.11) 

1.26 
(0. 10) 

1.  48 
(0. 10) 

1.10 
(0.09) 

17  . 
(10. 

87 
85) 

-12.56 
(10. 36) 

HCOST_l 

1158.37 
(81. 97) 

753 . 19 
(49.78) 

889 .96 
(53 .76) 

785. 35 
(56.97) 

18  . 
(9- 

16 
73) 

4.27 
(10. 04) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PD_1 

67  .  56 
(9.50) 

102 . 12 
(10. 01) 

137 . 78 
(11.88) 

109 . 08 
(9.23) 

34  .92 
(15. 21) 

6.82 
(13.33) 

0PDS_1 

26.  16 
(7.32) 

31.  57 
(6.40) 

41.  14 
(7 . 82) 

43  .94 
(8 . 85) 

30.30 
(31.99) 

39. 16 
(34.58) 

Pl_l 

53  .71 
(6.90) 

65.  50 
(8. 08) 

64  .41 
(7 . 02) 

55.  14 
(6.48) 

-1.  66 
(16.34) 

-15.81 
(15.81) 

Pl_2 

20.  14 
(5. 63) 

32.  61 
(6. 49) 

23  .  09 
(5.06) 

23.97 
(4.75) 

-29. 19 

(25.24) 

-26.51 
(24 . 66) 

Pl_3 

29.21 
(1.95) 

27  .  18 
(2 . 03) 

34.31 
(2 . 02) 

25.  13 
(1. 80) 

26.22 
(10.52) 

-7.55 
(9.96) 

Pl_4 

1.  09 
(0.46) 

1.37 
(0.46) 

1.75 
(0.57) 

1.31 
(0.36) 

27.81 
(53 . 17) 

-4  .  08 
(42.43) 

Pl_5 

0.  03 
(0. 03) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  06 
(0.06) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Pl_6 

3  .  24 
(0.76) 

4  .33 
(1.01) 

5.26 
(1. 06) 

4  .  67 
(0.86) 

21.37 
(33 . 77) 

7.77 
(30. 69) 

Pl_7 

1313 . 06 
(35. 15) 

1357 .36 
(32 .35) 

1374 . 33 
(31. 63) 

1446. 32 
(31.49) 

1.25 
(3.33) 

6.  55 
(3.33) 

Pl_8 

184 . 66 
(9 . 08) 

191. 32 
(8.99) 

209 . 68 
(9 . 59) 

227 .25 
(10.20) 

9  .  60 
(6.87) 

18.78 
(7.11) 

Pl_9 

11.72 
(1. 05) 

12  .  66 
(1. 19) 

13  .  58 
(1.07) 

19  .  13 
(1. 52) 

7.22 
(12 . 63) 

51.  07 
(15.20) 

Pl_10 

0.76 
(0.76) 

0.  14 
(0. 14) 

3  .  53 
(2.28) 

0  .26 
(0.26) 

2465. 49 
(1658. 60) 

90.76 
(215. 38) 

Pl_ll 

1366.77 
(35. 11) 

1422.85 
(33.22) 

1438 . 74 
(32.24) 

1501.47 
(31.86) 

1.  12 
(3.25) 

5.52 
(3 . 24) 

Pl_12 

1551.43 
(38 . 34) 

1614 . 17 
(37 . 44) 

1648 . 42 
(36. 97) 

1728 . 71 
(36.93) 

2  .  12 
(3.26) 

7  .  10 
(3.26) 

Ql_l 

48  .  49 
(6.03) 

55.  12 
(6. 64) 

55.23 
(5. 52) 

46.97 
(5.23) 

0.20 
(15. 66) 

-14.78 
(15. 33) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

18.40 
(5.30) 

28.70 
(5.96) 

18.90 
(4.13) 

21.  12 
(4.43) 

-34 . 16 
(25.26) 

-26.40 
(25.88) 

Ql_3 

26.  49 
(1. 62) 

23  .24 
(1.45) 

31.  09 
(1.77) 

22.47 
(1.40) 

33  .  78 
(9 . 87) 

-3  .28 
(8.67) 

Ql_4 

0.  66 
(0.33) 

0.40 
(0. 15) 

0.82 
(0.29) 

0.  44 
(0.14) 

103 . 39 
(80.47) 

8  .91 
(50. 66) 

Ql_5 

0.02 
(0.02) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  04 
(0. 04) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Ql_6 

2  .  92 
(0. 82) 

2  .77 
(0.77) 

4  .42 
(0.90) 

2  .  89 
(0. 62) 

59  .33 
(42 . 53) 

4  .  16 
(35.43) 

Ql_7 

1175. 63 
(28.98) 

1144 . 90 
(24 .99) 

1138 . 27 
(24 . 04) 

1160. 10 
(22.81) 

-0.58 
(3 . 03) 

1.33 
(2.96) 

Ql_8 

185. 12 
(9.19) 

174 . 55 
(7.90) 

182 .79 
(8.25) 

195.62 
(8.24) 

4  .72 
(6.54) 

12  .  07 
(6. 54) 

Ql_9 

11.  95 
(1. 02) 

12  .  13 
(1. 05) 

13  .72 
(1. 05) 

16.76 
(1.10) 

13  .  06 
(12 . 28) 

38.  10 
(12 . 57) 

Ql_10 

0.84 
(0.84) 

0.  18 
(0. 18) 

2  .  50 
(1. 89) 

0.  03 
(0. 03) 

1309 .31 
(1070.29) 

-85. 34 
(101. 07) 

Ql_ll 

1224 . 12 
(28.85) 

1200. 02 
(25.81) 

1193 . 50 
(24 .43) 

1207 . 07 
(23 . 12) 

-0.54 
(2 . 96) 

0.  59 
(2.89) 

Ql_12 

1409 . 24 
(32 . 50) 

1374 . 57 
(29.79) 

1376. 29 
(28.26) 

1402 . 69 
(27.18) 

0.  13 
(2 .99) 

2  .  05 
(2.93) 

NH0S_2 

0.89 
(0.01) 

0.93 
(0. 01) 

0.96 
(0. 01) 

0.92 
(0.01) 

2  .77 
(1.10) 

-0.91 
(1.22) 

HDAY_2 

15.  12 
(0.39) 

16.74 
(0.47) 

16.86 
(0. 44) 

17  .20 
(0.51) 

0.74 
(3 . 85) 

2.76 
(4.12) 

HC0ST_2 

16793 . 10 
(300.96) 

17746. 59 
(264 . 62) 

18018 . 54 
(279 . 58) 

20119 . 37 
(414 . 10) 

1.  53 
(2 . 17) 

13  .  37 
(2.77) 

0PD_2 

0.  19 
(0. 15) 

4  .24 
(1.71) 

1.  97 
(1.44) 

4  .46 
(3.38) 

-53 .47 
(52 .76) 

5.40 
(89 .44) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PDS_2 

0.26 
(0.26) 

1.  11 

(0. 72) 

0.  04 
(0.04) 

0.  00 
(  0.00) 

-96.42 
(65. 14) 

-100.00 
(65. 04) 

P2_l 

453 .21 
(25.42) 

500.97 
(25.38) 

505.25 
(26. 14) 

525.97 
(25. 16) 

0.86 
(7 . 27) 

4.99 
(7. 13) 

P2_2 

425.85 
(25.32) 

482 .36 
(25. 35) 

479. 01 
(25. 81) 

515. 08 
(25.23) 

-0.  69 
(7 . 50) 

6.78 
(7.41) 

P2_3 

7  .  39 
(1. 19) 

5.99 
(0.86) 

5.80 
(0. 77) 

5.02 
(0. 67) 

-3  . 16 
(19.25) 

-16.22 
(18, 18) 

P2_4 

0.  18 
(0. 10) 

0.  08 
(0. 06) 

0  .40 
(0. 18) 

0.44 
(0.16) 

378 .83 
(232 . 28) 

428 . 01 
(209. 64) 

P2_5 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

P2_6 

12  .35 
(2 . 28) 

7  .91 
(1. 51) 

5.34 
(1.21) 

4  .  37 
(1. 06) 

-32 . 56 
(24 . 51) 

-44.81 

(23 . 37) 

P2_7 

614 . 32 
(27.45) 

608 . 08 
(26.40) 

597 . 68 
(25.42) 

557 . 12 
(23.71) 

-1.71 
(6.03) 

-8  .38 
(5.84) 

P2_8 

854 . 64 
(15.75) 

913 . 47 
(14 . 19) 

851. 89 
(16. 91) 

923 .93 
(13 .91) 

-6.74 
(2 .42) 

1.14 
(2.18) 

P2_9 

4  .  66 
(0.53) 

5.  07 
(0. 50) 

4  .80 
(0.47) 

7.  63 
(0.67) 

-5.40 
(13 . 59) 

50.41 
(16.44) 

P2_10 

0  .  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

P2_ll 

1067 . 53 
(36. 61) 

1109 . 05 
(36.36) 

1102 .93 
(34.91) 

1083 . 08 
(33.32) 

-0.  55 
(4.54) 

-2  .  34 
(4.45) 

P2_12 

1922 . 17 
(42.80) 

2022 . 52 
(42 . 28) 

1954 . 82 
(40.73) 

2007 . 01 
(38 . 99) 

-3  .35 
(2.90) 

-0.77 
(2 .84) 

Q2_l 

515. 13 
(31.30) 

506.43 
(25.46) 

553 . 63 
(28  .  92) 

561.90 
(26.71) 

9  .  32 
(7.61) 

10.95 
(7.29) 

Q2_2 

492 .91 
(31. 27) 

490.40 
(25. 44) 

532 . 19 
(28. 67) 

554 . 05 
(26.75) 

8  .  52 
(7 . 82) 

12  .98 
(7.53) 

C  A  B  G  SURGERY 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


Q2_3 

4.71 
(0. 68) 

4  .98 
(0. 69) 

5.  05 
(0.66) 

4  .  58 
(0.58) 

1.  52 
(19. 16) 

-7  .  95 
(18 . 08) 

Q2_4 

0  .  06 
(0. 03) 

0.  04 
(0. 02) 

0.  08 
(0.03) 

0.  10 
(0. 03) 

123 . 12 
(101.96) 

164 . 50 
(105.08) 

Q2_5 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Q2_6 

6.81 
(1. 08) 

4  .81 
(0.85) 

3  .30 
(0. 69) 

1.  90 
(0.49) 

-31.34 
(22 . 84) 

-60.56 
(20. 50) 

Q2_7 

521. 32 
(24 . 00) 

506.01 
(22 . 09) 

497 .38 
(21. 14) 

485.99 
(20. 66) 

-1.71 
(6. 04) 

-3.96 
(5.98) 

Q2_8 

719.80 
(13 . 17) 

747 . 79 
(11. 46) 

683 . 19 
(11.84) 

899 .39 
(14 . 67) 

-8  .  64 
(2.20) 

20.  27 
(2.49) 

Q2_9 

4  .  63 
(0. 49) 

5.  62 
(0. 50) 

5.07 
(0.45) 

6.77 
(0.53) 

-9  .  87 
(12 . 01) 

20.  37 
(12.94) 

Q2_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Q2_ll 

1036. 46 
(39.25) 

1012 .43 
(32 . 54) 

1051. 01 
(33 . 84) 

1047 .90 
(32.37) 

3  .81 
(4 . 64) 

3  .50 
(4.53) 

Q2_12 

1756. 25 
(41.75) 

1760. 22 
(35.54) 

1734.20 
(36.74) 

1947.29 
(36. 62) 

-1.48 
(2.90) 

10.  63 
(2.90) 

NHOS_3 

0.32 
(0. 02) 

0.27 
(0. 02) 

0.  28 
(0. 02) 

0.25 
(0. 02) 

4  .  85 
(9.42) 

-5.71 
(9.06) 

HDAY_3 

2  .72 
(0.23) 

2  .  38 
(0.21) 

2  .  12 
(0. 18) 

2  .  10 
(0.17) 

-10.94 
(11. 62) 

-11. 80 
(11.40) 

HCOST_3 

1356.48 
(114 .30) 

1065. 03 
(89 . 69) 

1101.75 
(109. 63) 

1186. 87 
(101.71) 

3  .45 
(13 .30) 

11.44 
(12.73) 

OPD_3 

131. 97 
(18 . 57) 

181. 78 
(22.82) 

140. 51 
(9.47) 

135. 66 
(9.79) 

-22  .70 
(13 . 59) 

-25.37 
(13 . 66) 

OPDS_3 

20.21 
(6.42) 

25.  00 
(6.51) 

9  .  56 
(1.81) 

30.  52 
(8 . 87) 

-61.76 
(27 . 03) 

22  .  07 
(44 . 02) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P3_l 

78.42 
(10.75) 

71.96 
(10. 16) 

81.77 
(9.42) 

86.28 
(10. 57) 

13  .  63 
(19 .26) 

19.90 
(20. 38) 

P3_2 

66.  39 
(10. 35) 

59.27 
(9.77) 

68  .  44 
(9.01) 

69.81 
(10. 01) 

15.47 
(22 .41) 

17.79 
(23 . 60) 

P3_3 

7  .  03 
(1.42) 

6.  55 
(1.38) 

7  .95 
(1.77) 

8.26 
(1. 55) 

21.  51 
(34 . 22) 

26. 19 
(31. 69) 

P3_4 

1.35 
(0.27) 

2  .24 
(0. 59) 

1.  60 
(0.26) 

2.81 
(0.89) 

-28 .46 
(28. 67) 

25.45 
(47.46) 

P3_5 

0.  05 
(0. 02) 

0.03 
(0.02) 

0.  03 
(0. 02) 

0.  06 
(0. 02) 

-15.28 
(71. 16) 

81.99 
(79. 12) 

P3_6 

3  .  60 
(1. 02) 

3  .88 
(0. 94) 

2  .  66 
(0. 56) 

5.34 
(1. 58) 

-31.45 
(28.26) 

37.88 
(47.53) 

P3_7 

1062 . 87 
(46. 67) 

1091. 69 
(47 . 14) 

1051. 13 
(41.30) 

1233 . 92 
(46. 58) 

-3  .  72 
(5.74) 

13  .  03 
(6.07) 

P3_8 

270. 86 
(15. 11) 

299 . 97 
(14 . 60) 

293 .23 
(18 . 11) 

362.75 
(18.56) 

-2  .25 
(7.75) 

20.93 
(7.87) 

P3_9 

38.22 
(2 . 06) 

43  .  89 
(2.38) 

44.79 
(2 . 16) 

55.78 
(2.32) 

2  .  04 
(7.32) 

27  .  09 
(7.58) 

P3_10 

1. 17 
(1. 17) 

0.29 
(0.29) 

0.85 
(0.49) 

2  .  49 
(1.44) 

191. 98 
(195.92) 

756.54 
(504.90) 

P3_ll 

1141. 30 
(49.22) 

1163 . 65 
(49 . 13) 

1132 .90 
(44.20) 

1320. 21 
(49.81) 

-2  .  64 
(5. 68) 

13  .45 
(6.01) 

P3_12 

1412 . 16 
(59 .82) 

1463 . 62 
(59.93) 

1426. 13 
(57 . 10) 

1682 .95 
(62 .90) 

-2  .  56 
(5. 66) 

14  .  99 
(5. 94) 

Q3_l 

79  .  51 
(11. 15) 

69.  63 
(10. 31) 

85.  15 
(10. 13) 

75.  17 
(9.23) 

22.28 
(20. 75) 

7  .95 
(19.87) 

Q3_2 

70.41 
(10. 90) 

59  .  53 
(10. 06) 

73.80 
(9.80) 

65.  35 
(9 . 05) 

23  .  97 
(23 . 59) 

9.78 
(22.73) 

Q3_3 

4  .29 
(0.85) 

4  .  67 
(0.95) 

6.  04 
(1.24) 

4  .41 
(0. 69) 

29  .23 
(33 .46) 

-5.  51 
(25. 15) 

C  A 

B 

G  SURGERY 

PAYMENT 

REDUCTION  CATEGORY 

H 

I  G  H 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988  1989 

87-88 

87-89 

V 


Q3_4 

1  71 

1  is 
1.00 

1  84 

-2  8  31 

-4    1  8 

i  •  X  O 

(0.27) 

(0.46) 

(0.23) 

(0.48) 

(26.48) 

(34 . 28) 

r\  -5  c 

yj  o 

0  01 

0  06 

-10  73 

91    7  9 

(0. 02) 

(0. 02) 

(0. 02) 

(0. 02) 

(73 . 13) 

(81. 47) 

1    A  9 
J  •  ft  £4 

7    4  R 

O  •  ft  O 

9 

1  SO 

-2  0  94 

0  66 

(0.93) 

(0.75) 

(0. 64) 

(0. 68) 

(28 .29) 

(29. 02) 

m  *7 

70-5  10 

771  ?4 

7  69  OS 

82  2  62 

-1.19 

6.66 

(33 . 52) 

(30.27) 

(30. 63) 

(28 .71) 

(5. 58) 

(5.41) 

ni  R 

9  R7    7  4 

vj  -7  •  VJ 

9  62  64 

326  10 

-2.46 

21.11 

(13 . 52) 

(12 . 56) 

(12 .27) 

(13 .96) 

(6.52) 

(6.97) 

4  4    9  4 

ft  ft  .  £  ft 

4       4  4 

54    1  4 

4  99 

*"X    •  -/ 

2  2    4  0 

(2 . 10) 

(2.26) 

(2.14) 

(2 . 16) 

(7.04) 

(7.07) 

01  1  0 

0  1 

n  9 

0    1 6 

0  59 

3  8    3  9 

131  31 

X  — >  X  0  ~J  X 

(0.61) 

(0.26) 

(0.30) 

(0.31) 

(154 .24) 

(158. 14) 

03     1  1 

862  69 

(JUL  •   \J  _x 

84  0  87 

847.2  0 

897.79 

0.75 

6.77 

(36.33) 

(32 . 58) 

(34 . 13) 

(31.85) 

(5.61) 

(5.42) 

03  12 

1120  43 

1110  13 

1109  83 

1223  89 

-0  03 

10   2  5 

(45.97) 

(42 . 01) 

(41.79) 

(42 .30) 

(5.34) 

(5. 37) 

NHOS  4 

1  S4 

1    4  9 

1  57 

1  44 

5  66 

-3  44 

(0. 03) 

(0. 03) 

(0. 03) 

(0. 02) 

(2.43) 

(2.33) 

HDAY  4 

1  q  n 

9  0  17 

9  0    4  fs 

9  0    4  0 

O  41 

0  11 

(0.47) 

(0. 52) 

(0. 49) 

(0.54) 

(3 . 52) 

(3.70) 

HCO^T  4 

1 9S64  RO 

9  0  01  0  9 

9  9  OQ  1 

9    9  R 
^  •  ^  0 

19    Q 1 

(325.36) 

(285.89) 

(306.74) 

(421.85) 

(2.14) 

(2 . 60) 

0PD_4 

199 . 72 

288. 13 

280.26 

249.20 

-2.73 

-13 . 51 

(22 .99) 

(26.90) 

(17.43) 

(15. 06) 

(11.12) 

(10.70) 

0PDS_4 

46.63 

57  .  69 

50.74 

74  .45 

-12 . 04 

29  .  07 

(9.71) 

(9 . 78) 

(8 . 18) 

(12 .96) 

(22 . 10) 

(28 . 15) 

P4_l 

585.35 

638 . 43 

651.44 

667. 39 

2  .  04 

4.54 

(28 .41) 

(28.97) 

(29 . 50) 

(27.74) 

(6.48) 

(6.28) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P4_2 

512 . 39 
(27.47) 

574  .24 
(27.99) 

570 . 54 
(28.03) 

608 . 85 
(26.89) 

-0.  64 
(6.90) 

6.  03 
(6.76) 

P4_3 

43  .  64 
(3 . 10) 

39.71 
(3 . 06) 

48.06 
(3.17) 

38.40 
(2.83) 

21.  02 
(11. 09) 

-3  .30 
(10.49) 

P4_4 

2  .  62 
(0.63) 

3  .  69 
(0.81) 

3.75 
(0.72) 

4  .  56 
(1.12) 

1.58 
(29.29) 

23  .  55 
(37 .40) 

P4_5 

0.  08 
(0 . 04) 

0.  03 
(0. 02) 

0 .  03 
(0. 02) 

0 . 13 
(0.07) 

-15. 28 
(71. 16) 

270.76 
(204.53) 

P4_6 

19  .  19 
(2 . 67) 

16.  12 
(2 . 18) 

13.25 
(1.80) 

14  .  38 
(2.42) 

-17 . 80 
(17 . 55) 

-10.81 
(20. 18) 

P4_7 

2990. 25 
(73 . 02) 

3057 . 13 
(71.70) 

3  023.13 
(66. 34) 

3237.36 
(67 . 01) 

-1.11 
(3.20) 

5.90 
(3.21) 

P4_8 

1310. 16 
(23.27) 

1404.76 
(21.21) 

1354 . 79 
(26. 51) 

1513.92 
(25. 98) 

-3  .56 
(2.42) 

7  .77 
(2 . 39) 

P4_9 

54  .  60 
(2 . 56) 

61.  63 
(2.92) 

63  . 16 
(2.76) 

82.54 
(3.22) 

2  .49 
(6.52) 

33  .  94 
(7.06) 

P4_10 

1.93 
(1.39) 

0.43 
(0.32) 

4.38 
(2.33) 

2.75 
(1.46) 

922 . 98 
(549 . 30) 

542.47 
(349  .  39) 

P4_ll 

3575. 60 
(80.01) 

3695. 56 
(79 . 37) 

3  674.57 
(73  .73) 

3  9  04.76 
(75.29) 

-0.  57 
(2 . 93) 

5.66 
(2.96) 

P4_12 

4885.76 
(94 . 48) 

5100. 32 
(94 . 01) 

5029.37 
(90.35) 

5418.68 
(91. 66) 

-1.39 
(2 . 56) 

6.  24 
(2.57) 

Q4_l 

643 . 14 
(33 . 63) 

631. 18 
(29. 04) 

694.01 
(32 . 08) 

684.04 
(28. 19) 

9  .  96 
(6.86) 

8.38 
(6.41) 

Q4_2 

581.72 
(33 . 19) 

578 . 63 
(28.42) 

624.88 
(31.01) 

640.52 
(27.92) 

7  .  99 
(7 . 27) 

10.70 
(6.88) 

Q4_3 

35.49 
(2 . 12) 

32  .  89 
(2 . 19) 

4  Z  .  lo 
(2 . 63) 

(1.83) 

28.25 
(10. 42) 

-4  .30 
(8.69) 

Q4_4 

2  .  05 
(0.49) 

2.36 
(0. 50) 

2  .28 
(0.40) 

2  .  38 
(0.57) 

-3  .36 
(27 . 29) 

0.70 
(32.28) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 

1  QRQ 
_L  ^  O  O 

CATEGORY 
1  9R9 

J.  7  O 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q4_5 

0.  08 
(0. 04) 

0.  03 
(0. 02) 

(0. 02) 

0 .  10 
(0. 04) 

-10.73 
(73 . 13) 

207 .81 
(141. 69) 

Q4_6 

13  .  15 
(1.75) 

11.  07 
(1.47) 

1  0  4R 
(1.43) 

8  29 
(1. 12) 

-5.33 
(18 . 57) 

-25. 07 
(16.72) 

Q4_7 

2480. 14 
(54.81) 

2422 . 15 
(48.99) 

Z,  -J  Zf  I    •    /  \J 

(47 . 99) 

2  4  6R    7  2 
(43.79) 

-1.  01 
(2 .83) 

1.92 
(2.71) 

Q4_8 

1162 . 66 
(19 . 89) 

1191. 60 
(17.78) 

1 1 ?R  6? 
(18 . 37) 

14  21    1 2 
(20. 15) 

-5.  29 
(2 . 15) 

19.26 
(2.26) 

Q4_9 

56.  26 
(2 .56) 

61.99 
(2.74) 

(2.71) 

77  67 
(2 . 67) 

5.  22 
(6.22) 

25.  28 
(6.18) 

Q4_10 

1.45 
(1.04) 

0.43 
(0.31) 

2  R6 
(1.92) 

0  62 
(0.32) 

557 . 69 
(446. 62) 

42.79 
(102 .20) 

Q4_ll 

3123 . 27 
(65. 15) 

3053 .32 
(58 . 13) 

_/  W  _7  J_  •    /  J_ 

(58. 32) 

3152  76 
(53 . 61) 

1.26 
(2.70) 

3.26 
(2.59) 

Q4_12 

4285.93 
(74 .90) 

4244 . 92 
(68 . 47) 

4  9  9  fl  n 
h  c*  c.  \j  .  ->  — > 

(67 . 80) 

(64 . 55) 

-0.58 
(2 . 27) 

7.75 
(2.22) 

P_OCARD 

186.93 
(19.94) 

170.  35 
(18.99) 

212.41 
(20. 57) 

209 . 16 
(20.61) 

24  .  69 
(16. 43) 

22.78 
(16.45) 

Q_OCARD 

274 . 52 
(28. 30) 

189 . 97 
(20.23) 

256. 69 
(23.30) 

251. 65 
(23 . 92) 

35.  12 
(16.24) 

32  .  47 
(16.49) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION 
MEDIUM 
1987  1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

N 

800 

943 

1162 

1192 

23  .  22 

26.41 

ALLOW 

3892 .81 
(16.01) 

4209.98 
(15.63) 

4150. 36 
(12 . 57) 

4130. 57 
(13 . 02) 

-1.42 
(0.48) 

-1.89 
(0.48) 

RVU 

4017 . 13 
(15.39) 

4028. 10 
(14 .46) 

4039.90 
(12 . 14) 

4017 . 16 
(12 . 59) 

0.  29 
(0.47) 

-0.27 
(0.48) 

%_ASST 

66.88 
(1. 66) 

61.93 
(1. 58) 

78.  06 
(1.21) 

74.83 
(1.26) 

26.  04 

20.83 

P_ASST 

629 . 94 
(19.70) 

604 . 07 
(20.31) 

736.87 
(16. 53) 

666. 57 
(15. 18) 

21.  98 
(4.34) 

10.  35 
(4.20) 

Q_ASST 

626.63 
(18 . 13) 

599.85 
(18.29) 

755. 67 
(15. 00) 

689 . 01 
(13 .74) 

25.98 
(3.94) 

14.86 
(3.81) 

P_ADD 

199 . 51 
(18.98) 

196. 55 
(17.63) 

196. 51 
(15. 26) 

253 . 50 
(18.53) 

-0.  02 
(11. 86) 

28.98 
(13 . 01) 

%_ADD 

21.  63 
(1.46) 

21.31 
(1.33) 

22  .89 
(1.23) 

25.  59 
(1.26) 

7.40 

20.  04 

P_OTHER 

179 . 20 
(12 .30) 

171.98 
(11. 69) 

200. 35 
(10. 14) 

218.88 
(9.85) 

16.  50 
(9. 00) 

27.27 
(8.89) 

%_OTHER 

42.25 
(1.75) 

38.71 
(1.59) 

45.70 
(1.46) 

55.79 
(1.44) 

18  .  06 

44  .  13 

P_SURG3 

44  .  77 
(8 . 01) 

41.81 
(7 . 97) 

41.  50 
(6.12) 

57  .93 
(8.71) 

-0  .75 
(24 . 03) 

38  .  54 
(28.23) 

%_SURG3 

7  .75 
(0.95) 

6.79 
(0. 82) 

7  .  14 
(0.76) 

8  .22 
(0.80) 

5.25 

21. 14 

NHOS_l 

0.31 
(0. 02) 

0.26 
(0. 02) 

0.24 
(0.01) 

0.  19 
(0.01) 

-6.31 
(8. 07) 

-26.36 
(7.64) 

HDAY_1 

1.26 
(0. 10) 

1.  17 
(0. 09) 

1.  02 
(0. 08) 

0.89 
(0.07) 

-12 . 67 
(10.43) 

-23.76 
(10.22) 

HCOST_l 

1002 . 51 
(73.82) 

759.43 
(59. 13) 

654 . 37 
(48.69) 

568 . 12 
(46. 15) 

-13 .83 
(10.09) 

-25. 19 
(9.88) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

M 

1987 

REDUCTION 
E  D  I  U  M 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PD_1 

59.56 
(6.50) 

120. 49 
(12.68) 

152 .42 
(12 .70) 

148.50 
(14.07) 

26.51 
(14.90) 

23.25 
(15.72) 

0PDS_1 

19.79 
(4 . 89) 

42  .  00 
(7 . 58) 

39.  14 
(6.85) 

52  .  64 
(8.22) 

-6.81 
(24 .33) 

25.34 
(26. 63) 

Pl_l 

44.28 
(6. 60) 

70.  59 
(9.29) 

64  .33 
(6.97) 

72  .99 
(7.31) 

-8.86 
(16.45) 

3.40 
(16.75) 

Pl_2 

17  .  03 
(4.91) 

35.45 
(7.51) 

30.51 
(5.69) 

31.  04 
(5.71) 

-13 .95 
(26. 57) 

-12.46 

(26. 60) 

PI  3 

1 

24  .23 
(1.98) 

29.  33 
(2 . 06) 

28.09 
(1.59) 

36.91 
(1.98) 

-4  .24 
(8 . 88) 

25.  84 
(9.75) 

PI  4 

0.94 
(0.94) 

2  .31 
(0.83) 

2  .  01 
(0.61) 

1 .  86 
(0.82) 

-13 . 06 
(44 . 78) 

-19.51 
(50.54) 

Pl_5 

0.  00 
(  0.00) 

0.  60 
(0.24) 

0.  24 
(0.11) 

0.25 
(0 . 10) 

-59 .83 
(44.70) 

-58.05 
(44.47) 

•  Pl_6 

i 

2  .  09 
(1.23) 

2  .70 
(0.71) 

2  .  10 
(0. 67) 

2  .93 
(0. 68) 

-21.96 
(36. 11) 

8.58 
(36.46) 

] 

J  P1_7 

1225. 35 
(26.84) 

1419 . 17 
(32 . 19) 

1453 . 74 
(31. 16) 

1507 . 01 
(30.89) 

2  .  44 
(3 . 16) 

6. 19 
(3.14) 

Pl_8 

181.82 
(9 . 08) 

206. 00 
(10. 20) 

221.41 
(9.81) 

219 .76 
(9.27) 

7  .48 
(6.87) 

6.68 
(6. 69) 

j  Pl_9 

17.49 
(1.38) 

20.49 
(1.30) 

25.45 
(1.69) 

26.99 
(1.65) 

24  .  18 
(10.41) 

31.71 
(10.26) 

■J  Pl_10 

0.86 
(0.61) 

0.  52 
(0.49) 

0  .  03 
(0. 03) 

0.  52 
(0.37) 

-94 . 57 
(93 .86) 

0.  18 
(117.97) 

-j  P1_H 

1269 . 63 
(27 .22) 

1489.76 
(32 . 84) 

1518. 07 
(31. 80) 

1580. 00 
(31.20) 

1.90 
(3 . 07) 

6.  06 
(3 . 04) 

PI  12 
*  — 

1451.45 
(31.92) 

1695.76 
(38 . 13) 

1739 . 48 
(36.95) 

1799  .76 
(35.44) 

2  .  58 
(3.13) 

6.  13 
(3 . 07) 

Ql_l 

■ 

47  .  22 
(6.15) 

69  .73 
(9 . 02) 

66.90 
(7.14) 

72  .  52 
(7.10) 

-4  .  05 
(16. 50) 

4  .  00 
(16.46) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

M 

1987 

REDUCTION 
E  D  I  U  M 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

17.55 
(4 . 94) 

35.35 
(7.37) 

31.  86 
(5.45) 

29  .70 
(5. 00) 

-9.87 
(25.93) 

-16. 00 
(25. 19) 

Ql_3 

27  .49 
(1.73) 

28  .  34 
(1. 62) 

28.  17 
(1.45) 

35.  84 
(1.78) 

-0.59 
(7 . 65) 

26.48 
(8.47) 

Ql_4 

0.  51 
(0.51) 

2  .  05 
(0.79) 

1.  67 
(0. 58) 

2  .  10 
(0. 87) 

-18.70 
(47 . 90) 

2  .30 
(57.25) 

Ql_5 

0.  00 
(  0.00) 

0.  55 
(0.23) 

0.25 
(0.11) 

0.26 
(0. 10) 

-54 . 88 
(46.80) 

-53 . 72 
(46.20) 

Ql_6 

1.  67 
(0.98) 

2  .81 
(0.79) 

2.79 
(0.95) 

4  .  62 
(1. 19) 

-0.89 
(44 . 06) 

64  .  32 
(50. 87) 

Ql_7 

1142 .74 
(23 . 53) 

1211. 63 
(25.71) 

1226. 69 
(25.96) 

1216. 68 
(23 . 67) 

1.24 
(3 . 02) 

0.42 
(2.88) 

Ql_8 

168 .72 
(7.88) 

180. 67 
(8 . 67) 

192 . 82 
(7 . 99) 

187 . 15 
(7.68) 

6.72 
(6. 53) 

3.58 
(6.41) 

Ql_9 

15.  67 
(1.15) 

18  .  04 
(1.11) 

21.  61 
(1.23) 

22  .  00 
(1.15) 

19  .  77 
(9.17) 

21.94 
(8 . 82) 

Ql_10 

0.85 
(0. 63) 

0.37 
(0.33) 

0.  03 
(0. 02) 

0.  05 
(0. 03) 

-92 . 57 
(90.76) 

-87 . 02 
(90.97) 

Ql_ll 

1189 .95 
(23.76) 

1281. 36 
(26.31) 

1293 . 60 
(26. 49) 

1289 .20 
(23 .85) 

0.96 
(2.91) 

0.61 
(2.77) 

Ql_12 

1358 . 67 
(27.30) 

1462 . 03 
(30.40) 

1486. 41 
(30.27) 

1476. 35 
(27 . 18) 

1.  67 
(2.93) 

0.98 
(2.79) 

NH0S_2 

0.94 
(0.01) 

0.97 
(0.01) 

0.96 
(0.01) 

0.  94 
(0.01) 

-0.32 
(0.84) 

-3  .  09 
(0.95) 

HDAY_2 

16.  09 
(0. 48) 

17.  31 
(0. 49) 

16.  39 
(0. 39) 

16.  10 
(0.47) 

-5.31 
(3.62) 

-7  .  01 
(3.90) 

HC0ST_2 

16303 . 13 
(210.80) 

17466. 19 
(224 .96) 

16901. 12 
(225.32) 

18296 . 02 
(339 . 88) 

-3  .24 
(1.82) 

4  .75 
(2.33) 

0PD_2 

2  .  54 
(1.99) 

4  .  05 
(2 . 16) 

13  .88 
(5.47) 

2  .87 
(1.74) 

242 .86 
(145. 16) 

-29 . 00 
(68.49) 

J 


C  A  B  G 


SURGERY 


1 


1 


PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

M 

E  D  I  U  M 

PERCENT 

CHANGE 

VARTABLF 

1986 

1987 

1988 

1989 

07-00 

Q7_oq 

npnq  2 

0.00 

0.00 

1  14 

JL  •  JL  " 

2    9  6 

o  on 

u  >  uu 

(  0.00) 

(  0.00) 

(1.14) 

(1.81) 

(  0.00) 

(  0.00) 

P2  1 

Tin  67 

4?  1  03 

A  r>  c  -ic 

*T  J  U   t    J  U 

4  6  S  4R 

3  64 

in   r  c 

1U  ■  jo 

(22 . 29) 

(24 . 12) 

(19.95) 

(22 . 14) 

(7.43) 

(7.78) 

P2  2 

323.93 

400 . 63 

414  89 

4  41  81 

10    9  P. 
xu  •  Za 

(22.23) 

(23.76) 

(19 . 50) 

(21.78) 

(7.67) 

(8.04) 

P2  3 

4  .  04 

5.32 

8.16 

7.22 

53    3  6 

3  R    7  8 

(0. 66) 

(0. 72) 

(1. 05) 

(0.85) 

(23.90) 

(20.92) 

P2  4 

0 .  01 

0 . 10 

0.13 

0.55 

29  89 

4  41    8  6 

(0. 01) 

(0. 03) 

(0. 05) 

(0. 16) 

(56. 38) 

(162 . 62) 

P2  5 

0 .  07 

0.05 

0.02 

0  06 

—  6  R    Q  1 

1  7  RQ 

(0. 07) 

(0. 04) 

(0. 02) 

(0. 03) 

(80.92) 

(94.29) 

P2  6 

2.63 

3    3  0 

2    3  4 

3  68 

_  O  O      Q  O 

11     A  Q 
11.43 

(0.83) 

(1. 65) 

(0.75) 

(1.44) 

(54 . 87) 

(66.24) 

P2  7 

788.06 

694.38 

821. 18 

82  6    3  3 

18    9  6 

i  0,   n  n 
1?.  uu 

(24.94) 

(24 . 64) 

(22 . 84) 

(22 .97) 

(4 . 84) 

(4.85) 

P2  8 

894 . 07 

1023 . 74 

92  6.14 

938    2  0 

—  8    3  & 

(13.08) 

(17.80) 

(12 . 58) 

(11.98) 

(2 . 13) 

(2.10) 

P2_9 

8  .  17 

7.51 

7.73 

10  99 

3  09 
0  •  u  ^ 

4  T? 
ID  1  jj 

(0. 68) 

(0. 67) 

(0. 64) 

(0.83) 

(12.38) 

(14.21) 

P2  10 

0 .  00 

0.00 

0.00 

0  00 

n  nn 

n  nn 
u .  uu 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

P2_ll 

1118 . 73 

1115 . 41 

12  57 . 55 

1 29 1  81 

19    7  4 

T  R     Q  1 

ID  .  ol 

(32.97) 

(34 .21) 

(28 .82) 

(30.30) 

(4.01) 

(4.10) 

P2_12 

2  012 . 79 

2139 . 15 

2181  69 

2  2  3  0  01 

z  .  Uo 

A  OR 

4  .  Z  D 

(36. 58) 

(38.49) 

(32 .45) 

(32.93) 

(2.35) 

(2.37) 

Q2  1 

412 .79 

526. 82 

568 . 18 

602 . 95 

7.85 

14.45 

(28 . 69) 

(30.92) 

(26.83) 

(28.36) 

(7.77) 

(7.96) 

Q2  2 

404.76 

502 . 16 

541. 54 

576. 17 

7.84 

14  .  74 

..:._„. 

(28.64) 

(30.53) 

(26.24) 

(27.95) 

(8 . 02) 

(8.24) 

C  A 

B  G  SURGERY 

PAYMENT  : 

REDUCTION 

CATEGORY 

M 

E  D  I  U  M 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

02  3 

4  .  58 

5.45 

7  .  61 

6.90 

39  .  62 

26.70 

(0. 67) 

(0. 67) 

(0.74) 

(0.71) 

(18 . 33) 

(17.92) 

Q2  4 

0.01 

0  .  13 

0 . 13 

0 .  48 

5.50 

286. 21 

(0.01) 

(0. 04) 

( 0 . 04 ) 

(0.15) 

(45. 84) 

(120.41) 

Q2  5 

0 .  05 

0.  08 

0 .  03 

0 .  14 

-59 .42 

81.23 

(0.05) 

(0. 05) 

(0.03) 

(0. 07) 

(81. 49) 

(116. 54) 

Q2_6 

3  .  37 

2  .  99 

1.95 

3  . 19 

-34 . 98 

6.76 

(0.81) 

(0.79) 

(0 . 52) 

(0.68) 

(31. 50) 

(34.78) 

Q2_7 

772 . 12 

619 .24 

748.94 

755.33 

20.  94 

21.98 

(25.79) 

(22 . 53) 

(20.77) 

(21.81) 

(4.95) 

(5.06) 

Q2_8 

705. 69 

848 . 53 

798 . 68 

903 . 18 

-5.88 

6.44 

(12 . 11) 

(17 . 60) 

(12 .46) 

( 12 . 70) 

(2.54) 

(2 . 56) 

Q2_9 

7  .  05 

6.  13 

6  . 12 

7  .  84 

-0.22 

27.79 

(0. 56) 

(0.54) 

(0.47) 

(0.51) 

(11.72) 

(12 . 17) 

Q2  10 

0.  00 

0  .  00 

0 .  00 

0  .  00 

0  .  00 

0.  00 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(  0.00) 

Q2_ll 

1184 .90 

1146. 06 

13 17 . 12 

1358.27 

14  .93 

18.52 

(39 . 68) 

(39.33) 

(32 .76) 

(35.26) 

(4.47) 

(4.61) 

Q2_12 

1890. 60 

1994 . 59 

2115 . 80 

2261.45 

6.08 

13  .  38 

(41.89) 

(42 . 01) 

(34.49) 

(36.99) 

(2 .72) 

(2.81) 

NH0S_3 

0.30 

0.29 

0 .  29 

0.29 

-1.08 

-0. 10 

(0. 02) 

(0. 02) 

(0 . 02) 

(0. 02) 

(8.77) 

(8.61) 

HDAY_3 

2  .  55 

2  .44 

2  .  06 

2.34 

-15.57 

-3  .90 

(0.25) 

(0.21) 

(0. 17) 

(0. 19) 

(10. 99) 

(11. 68) 

HCOST_3 

1203.96 

1102 . 01 

1027 .70 

1256 . 92 

-6.74 

14  .  06 

(116. 16) 

(88 . 30) 

(76.70) 

(97.33) 

(10. 61) 

(11.93) 

OPD_3 

100 .73 

160 . 09 

130.25 

155 . 39 

-18 . 64 

-2  .  93 

(13 . 07) 

(18 .36) 

(9.75) 

(12 . 94) 

(12 . 99) 

(14 . 03) 

0PDS_3 

26.56 

9  .  55 

10.  03 

22  .32 

5.  06 

133 .83 

(11. 63) 

(2.96) 

(2.30) 

(4.87) 

(39 .29) 

(59.71) 

C  A  B  G  SURGERY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

MEDIUM  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


P3_l 

61.23 

72.76 

67  .  05 

90.  06 

(9.31) 

(11. 30) 

(  o  .  Z  b ; 

(  ill  .  ID  J 

P3_2 

50.  01 

55.41 

50.  01 

65.98 

(8.79) 

( 10 . 37 ) 

(7.49) 

( y  .  D  U  ) 

P3_3 

7.75 

11.  20 

10.90 

15.  15 

(2 . 05) 

(2 . 77) 

( z . uy ) 

^     .  J.  J  ; 

P3_4 

1.  24 

2  . 16 

2  .  11 

1.  96 

(0.25) 

(0.42) 

(U.44J 

(  U  .  D  1 ; 

P3_5 

0.  07 

0.49 

0.  87 

0.77 

(0.04) 

( 0 . 13 ) 

( U . ZZ ) 

( u .  z  b ; 

P3_6 

2  .  16 

3  .  51 

2  .52 

6. 19 

(0.69) 

(0.91) 

(  U  .  D  /  ) 

(1.47) 

P3_7 

939.60 

1238 . 88 

1190.68 

1329.26 

(DO.  15) 

(  JO  .  DO  J 

(  34  .  '  J-  ) 

[  DD .  44 ) 

P3_8 

268.57 

330. 58 

314 . 89 

397 .70 

(14. DO) 

(lb. J4) 

(1J.D4J 

P3_9 

41.38 

52  .  88 

55.  28 

60  .  84 

\  Z . ZJ ) 

( <s  .  b  J  ; 

(  <C  .  4Z) 

f  O  AON 

P3_10 

1.35 

1.  52 

1.93 

2  .  15 

(1. 35) 

(0.79) 

1  1  TIN 

(l. li; 

P3_ll 

1000.83 

1311. 65 

1257.72 

1419 .32 

(D/.ooJ 

f  o    r\7  \ 
(bJ.Ul) 

( OD . y4  J 

(  d  / .  /  o ; 

P3_12 

1269 .40 

1642 .22 

1572 . 61 

1817 . 01 

(68 .28) 

(73.73) 

(64 . 17) 

(72 .31) 

Q3_l 

53  .  97 

67.42 

68.  25 

83  .84 

(8.08) 

(11.11) 

(9.89) 

(9.62) 

Q3_2 

46.  10 

51.  70 

53  .99 

63  .23 

(7.93) 

(10. 33) 

(9.23) 

(9 . 00) 

Q3_3 

4  .  12 

6.  55 

6.29 

10.  67 

(0.82) 

(1.43) 

(1. 10) 

(1.49) 

-7  .86 
(19 . 24) 

-9.74 
(23 . 10) 

-2  .  68 
(31. 00) 

-2  .51 

(28 . 07) 

77  .  69 
(52 .21) 

-28. 04 
(32 .25) 

-3  .  89 
(6.48) 

-4  .75 

(6.42) 

4  .  55 
(6.76) 

26.70 
(89 . 66) 

-4  .  11 

(6.42) 

-4  .24 
(5.95) 

1.23 
(22 . 06) 

4  .42 
(26.80) 

-3  .  87 
(27 . 61) 


23.77 
(20.88) 

19  .  08 
(25.38) 

35.26 
(31.20) 

-9  .  39 

(30.59) 

59  .  12 
(60. 34) 

76.  67 
(49.30) 

7  .30 
(6. 52) 

20.30 
(8.22) 

15.  05 
(6.76) 

41.26 
(89 . 38) 

8  .21 
(6.52) 

10.  64 
(6.29) 

24  .35 
(21.80) 

22.31 
(26.50) 

63  .  07 
(31. 59) 


C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMFNT 

M 

1987 

REDUCTION 
E  D  I  U  M 

X  z)  O  O 

CATEGORY 

1  QQQ 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q3_4 

1.36 
(0. 27) 

2.41 
(0.48) 

(0.41) 

(0.50) 

-13 . 52 
(26.25) 

-15. 68 
(28.86) 

Q3_5 

0.  08 
(0. 04) 

0.49 
(0.14) 

U  .  o  / 
(0.22) 

u  .  /  o 
(0.26) 

79.43 
(53 . 33) 

56.  04 
(60.76) 

Q3_6 

2  .31 
(0.72) 

6.29 
(2 . 77) 

7  DO 
J  .  O  Z 

(1.18) 

"7     1  R 
/  <  ID 

(1. 65) 

-39.33 
(47 .83) 

13.71 
(51. 20) 

Q3_7 

722 . 54 
(41.17) 

848. 16 
(36. 12) 

(30.26) 

O  O  J  .  JO 

(32 . 51) 

-3  .  19 

(5.56) 

4  .  15 
(5.73) 

Q3_8 

244 . 65 
(12 . 99) 

291.85 
(14 . 24) 

(11.46) 

J/D  ■  X  Z 

(13 .72) 

-5.33 
(6.26) 

11.74 
(6.78) 

Q3_9 

40.97 
(2. 17) 

49  .  18 
(2.41) 

JJ  •  OO 

(2.26) 

R  A     "7  1 
JO.  /X 

(2.17) 

9.  56 
(6.71) 

15.  32 
(6.59) 

Q3_10 

1.  00 
(1.00) 

1.31 
(0.74) 

n   q  r 
(0.70) 

U  •  /  H 

(0.48) 

-27 . 00 
(78.38) 

-43 . 65 
(67.99) 

Q3_ll 

776.51 
(42 .80) 

915.59 
(39.80) 

QQQ     7  Q 

o  o  y .  JO 
(32 . 47) 

Q  /r  "7      n  Q 

y o / . xy 
(35. 15) 

-2  .  86 
(5. 61) 

5.  64 
(5.80) 

Q3_12 

1021. 16 
(52 . 02) 

1207 .44 
(49.20) 

1XD J . DO 

(39.81) 

1 TQI      T 1 
1  Z  3  J  •  J  X 

(45.23) 

-3  .46 
(5.24) 

7. 11 
(5. 54) 

NH0S_4 

1.  55 
(0. 03) 

1.  52 
(0. 03) 

1     A  Q 

(0. 02) 

1     Zl  9 

1.  1Z 

(0. 02) 

-1.  49 
(2.26) 

-6.  52 
(2.23) 

HDAY_4 

19.90 
(0.56) 

20.  92 
(0. 55) 

1  Q     A  7 
Xi7  .  ft  / 

(0. 44) 

T  Q     7  7 

(0.51) 

-6.92 
(3.36) 

-7.59 
(3.59) 

HC0ST_4 

18509 . 60 
(237 . 17) 

19327 . 63 
(248 .49) 

(243.36) 

onni    n  r 
(352 .26) 

-3  .85 
(1.80) 

4.  11 
(2.23) 

0PD_4 

162 .83 
(15.74) 

284 . 62 
(24 . 89) 

i J J 

(17.70) 

ins   "7 "7 
(20. 00) 

4  . 19 
(10.73) 

7.78 
(11. 22) 

0PDS_4 

46.35 
(12 . 94) 

51.  55 
(8.12) 

r  n  t  i 

J  U  •  -J  X 

(7 . 39) 

(10. 41) 

-2  .  39 
(21.30) 

51.  19 
(25. 62) 

P4_l 

436. 18 
(25. 61) 

564 . 38 
(28.99) 

567 . 74 
(24 .32) 

628 . 52 
(26.98) 

0.  60 
(6.70) 

11.  36 
(7 . 02) 

J 


C  A  B  G 


SURGERY 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


P4_2 

390.97 

491.49 

495.41 

538.83 

0.80 

9  .  63 

(24 . 66) 

(26. 52) 

(22 . 00) 

(24 . 53) 

(7.01) 

(7.35) 

P4_3 

36.01 

45.85 

47  .  14 

59.28 

2  .  82 

29  .29 

(3 . 34) 

(4 . 00) 

(3.71) 

(3.71) 

(11. 90) 

(11.90) 

P4_4 

2  .  19 

4  .  58 

4  .25 

4  .  37 

-7  .  12 

-4.49 

(0.97) 

(1.11) 

(0.91) 

(1.09) 

(31.37) 

(34 . 01) 

P4_5 

0.  14 

1. 13 

1.  12 

1.  08 

-0.93 

-4  .  39 

(0.08) 

(0.35) 

(0.28) 

(0.35) 

(39.97) 

(43.85) 

P4_6 

6.88 

9  .  50 

6.97 

12.80 

-26. 62 

34.71 

(1.90) 

(2.20) 

(1.36) 

(2.43) 

(27.21) 

(34 . 54) 

P4_7 

2953 . 00 

3352 .44 

3465. 60 

3662 . 61 

3  .  38 

9.25 

(71.91) 

(81. 09) 

(75.76) 

(75.43) 

(3.31) 

(3.30) 

P4_8 

1344 .46 

1560.32 

1462 .44 

1555.66 

-6.27 

-0.30 

(21.56) 

(25.80) 

(21. 12) 

(28 . 55) 

(2.14) 

(2.47) 

P4_9 

67  .  04 

80.88 

88.46 

98.81 

9  .  38 

22  .  18 

(3 . 05) 

(3.34) 

(3.45) 

(3.39) 

(5.94) 

(5.89) 

P4_10 

2.22 

2  .  05 

1.96 

2  .  67 

-4  .  32 

30.75 

(1. 88) 

(0.93) 

(1.11) 

(1.17) 

(70 . 89) 

(72  .  99) 

P4_ll 

3389 . 19 

3916. 82 

4033 . 34 

4291. 12 

2  .  98 

9  .  56 

(79 . 99) 

(88.34) 

(80.30) 

(81. 98) 

(3 . 05) 

(3 . 08) 

P4_12 

4733 . 65 

5477 . 13 

5495.78 

5846.78 

0.34 

6.75 

(92 .26) 

(101. 88) 

(92 . 51) 

(99 . 38) 

(2 . 51) 

(2 . 60) 

Q4_l 

513 .97 

663 .97 

703 .34 

759 .31 

5.93 

14  .  36 

(30.77) 

(35. 03) 

(31. 15) 

(32 . 56) 

(7.06) 

(7.20) 

Q4_2 

468.41 

589 .21 

627. 38 

669 . 10 

6.48 

13.56 

(30.37) 

(32 . 50) 

(28.56) 

(29.95) 

(7.34) 

(7 . 50) 

Q4_3 

36. 19 

40.33 

42  .  07 

53  .42 

4  .31 

32.45 

(2.14) 

(2 . 55) 

(2.30) 

(3 . 01) 

(8 . 52) 

(9.78) 

Q4_4 

1.  88 

4  .  58 

3  .  88 

4  .  61 

-15. 32 

0.  62 

(0. 58) 

(1.11) 

(0.83) 

(1. 13) 

(30.25) 

(34 . 55) 

] 
] 
] 
] 

1 

y 


C  A  B  G  SURGERY 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


0  . 

13 

1. 

11 

1. 

15 

1. 

15 

3  . 

31 

3  . 

26 

(0. 

07) 

(0. 

34) 

(0. 

29) 

(0. 

36) 

(40. 

49) 

(44  . 

55) 

7  . 

35 

12  . 

09 

8  . 

55 

14  . 

97 

-29  . 

31 

23  . 

76 

(1. 

67) 

(3. 

20) 

(1. 

86) 

(2. 

71) 

(30. 

57) 

(34. 

64) 

2637  . 

39 

2679  . 

03 

2796. 

75 

2855. 

36 

4  . 

39 

6. 

58 

(56. 

46) 

(54  . 

82) 

(48  . 

25) 

(50. 

43) 

(2. 

73) 

(2. 

78) 

1119  . 

06 

1321. 

06 

1267  . 

79 

1416. 

45 

-4  . 

03 

7. 

22 

(19. 

14) 

(24. 

27) 

(18  . 

81) 

(20. 

46) 

(2. 

32) 

(2. 

40) 

63  . 

69 

73  . 

36 

81. 

61 

86. 

55 

11. 

25 

17. 

99 

(2. 

82) 

(2. 

95) 

(2. 

99) 

(2. 

84) 

(5. 

73) 

(5. 

58) 

1. 

85 

1. 

67 

0. 

98 

0. 

78 

-41. 

38 

-53  . 

17 

(1. 

58) 

(0. 

81) 

(0. 

70) 

(0. 

48) 

(64  . 

32) 

(56. 

67) 

3151. 

36 

3  343  . 

00 

3500  . 

09 

3614  . 

66 

4  . 

70 

8  . 

13 

(68  . 

27) 

(67. 

11) 

(57. 

73) 

(60. 

41) 

(2. 

65) 

(2. 

70) 

4270. 

42 

4664  . 

06 

4767. 

89 

5031. 

11 

2  . 

23 

7  . 

87 

(77  . 

60) 

(77. 

07) 

(66. 

00) 

(70. 

87) 

(2. 

18) 

(2. 

24) 

220. 

02 

220. 

15 

197. 

02 

270. 

32 

-10. 

51 

22  . 

79 

(21. 

14) 

(20. 

48) 

(16. 

63) 

(20. 

58) 

(11. 

98) 

(13  . 

19) 

320. 

12 

295. 

47 

275. 

00 

353  . 

96 

-6. 

93 

19  . 

80 

(30. 

37) 

(27  . 

16) 

(23  . 

15) 

(26. 

78) 

(12. 

08) 

(12  . 

91) 

C  A  B  G  SURGERY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

N 

824 

943 

1020 

1098 

o      n  —7 

8  .  17 

16.44 

ALLOW 

3464 . 62 
(25. 07) 

3655. 21 
(20.31) 

3730. 21 
(16.74) 

3766.71 
(15.60) 

2  .  05 
(  0  .  12.) 

3  .  05 
(  U  .  /  U  j 

RVU 

4025. 01 
(15.71) 

3989. 00 
(17 . 15) 

4038.44 
(13 . 67) 

4037. 15 
(13.30) 

1.  24 
(0.55) 

1.21 
(0.54) 

%_ASST 

58.74 
(1.72) 

59.81 
(1.60) 

62  .94 
(1.51) 

61.93 
(1.47) 

5.24 

3  .  55 

P_ASST 

471. 26 
(16 . 96) 

492  .25 
(16. 21) 

476.20 
( 12 . 93 ) 

478 . 59 
(13.49) 

-3  .  26 
(4.21) 

-2  .78 
(4.29) 

Q_ASST 

527. 18 
(17 . 00) 

513 .51 
(15. 00) 

538  .77 
(13.78) 

535. 86 
(13.92) 

4  .  92 
(3 . 97) 

4  .35 
(3 . 99) 

P_ADD 

165.98 
(16. 12) 

191. 35 
( 18 . 63 ) 

167.88 
(14.40) 

179.29 
(14.68) 

-12 .27 
(12.31) 

-6.31 

/to     a  r\  \ 
(12.40) 

%_ADD 

23  .  06 
(1.47) 

22  .  38 
(1.36) 

23  .  63 
(1.33) 

26.  50 
(1.33) 

5.  60 

18  .45 

P_OTHER 

111.46 
(8.39) 

147 . 27 
(9.47) 

150. 22 
(8 . 67 ) 

184.22 
(8.33) 

2  .  00 
(8.72) 

25.  09 
(8.57) 

%_OTHER 

34.83 
(1. 66) 

37.86 
(1.58) 

41.76 
(1. 54) 

57  .  65 
(1.49) 

10.  32 

52  .28 

P_SURG3 

37.48 
(6.53) 

67.  07 
(10.51) 

57.90 
(7 . 87) 

53.46 
(7.53) 

-13 . 68 

/  n  e\     r—  ^7  \ 

(19.57) 

-20.30 
(19.28) 

%_SURG3 

7.40 
(0.91) 

8.48 
(0.91) 

8.  14 
(0.86) 

9  .  56 
(0.89) 

-4  .  08 

12  .72 

NHOS_l 

0.31 
(0.02) 

0.26 
(0. 02) 

0.  27 
(0.02) 

0.21 
(0.01) 

5.23 
(8.46) 

-20.40 
(7.93) 

HDAY_1 

1.  27 
(0.09) 

1.  09 
(0. 09) 

1.18 
(0.09) 

0.86 
(0.07) 

8  .  37 
(11.75) 

-21.30 
(10. 65) 

HCOST_l 

997 . 01 
(71.96) 

650. 52 
(47 . 39) 

692 . 03 
(49 . 16) 

562 . 62 
(44 .79) 

6.38 
(10. 50) 

-13 .51 
(10. 02) 
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C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 

1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PD_1 

59  . 16 
(6.19) 

130. 30 
(10. 64) 

2  08.42 
(18.93) 

162 . 8  5 
(12 . 52) 

59.95 
(16. 66) 

24.98 
(12.61) 

0PDS_1 

26.72 
(6.08) 

37  .  59 
(6.77) 

C  A       *">  A 

64  .  Z U 
(13 .58) 

Dl  .  UZ 

(7.81) 

70.  82 
(40.37) 

35.74 
(27.52) 

Pl_l 

82  .  07 
(9.47) 

98.  39 
(9.40) 

75.29 
(7.96) 

8  6.01 
(7 . 87) 

-23 . 47 
(12 . 52) 

-12 . 58 
(12.46) 

Pl_2 

45.99 
(7.64) 

53  .  27 
(7.24) 

JD.OD 

(5.80) 

4  U  .  Z  1 
(5.86) 

-32 . 69 
(17 . 42) 

-24.40 
(17 . 50) 

Pl_3 

27  .91 
(2.23) 

36.73 
(2.40) 

3  0.92 
(2 . 08) 

J  /  .  Dl 

(1.98) 

-15.81 
(8 . 66) 

2  . 13 
(8.47) 

Pl_4 

1.  88 
(0. 58) 

2  .47 
(0.71) 

2  .  11 
(0.73) 

2.3/ 
(0. 62) 

-14 . 50 
(41. 07) 

-4.28 
(37 .92) 

Pl_5 

0.40 
(0. 17) 

0.  14 
(0. 06) 

0.05 
(0.03) 

0.09 
(0. 06) 

-66. 01 
(52 . 39) 

-34 . 47 
(65. 35) 

Pl_6 

4  .  51 
(0. 99) 

5.53 
(0.91) 

A       "7  A 

4  .  /  4 
(1.01) 

4.9/ 
(0. 84) 

-14 .40 

(24 . 60) 

-10. 13 
(22 . 35) 

Pl_7 

1098 .26 
(26.82) 

1107 . 86 
(26. 15) 

LZ o  Z  . JO 

(28.93) 

(26. 57) 

15.75 
(3 . 52) 

12.86 
(3.37) 

Pl_8 

164 .23 
(8.70) 

166. 85 
(9 . 03) 

(8.95) 

(8.59) 

16.44 
(7. 62) 

20. 11 
(7.47) 

Pl_9 

14  .24 
(1.16) 

15.  71 
(1.26) 

lo  .  /  1 

(1.36) 

Z  J. .  bo 
(1.39) 

19  .  13 
(11. 83) 

38.04 
(11.94) 

Pl_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

U  .  Z  4 
(0. 14) 

A      C  A 

(0.30) 

0.00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Pl_ll 

1180. 32 
(27 . 60) 

1206. 25 
(26.27) 

Torn      r~  A 

13  57 . 64 
(28.74) 

13  J  6 . J  6 
(26. 16) 

12  .  55 
(3.23) 

10.79 
(3 . 07) 

Pl_12 

1344 . 55 
(32 . 03) 

1373 . 10 
(30. 22) 

1551. 92 
(32 . 78) 

1536.77 
(30. 19) 

13  .  02 
(3 . 25) 

11.92 
(3 . 11) 

Ql_l 

91.93 
(10. 29) 

106. 17 
(9 . 92) 

74  .  67 
(7 . 37) 

88.99 
(7.76) 

-29 . 67 
(11. 64) 

-16. 18 
(11.87) 

C  A  B  G  SURGERY 


VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

54  .  37 
(8.75) 

59  .82 
(8 . 15) 

35.51 
(5. 62) 

42  .  03 
(6. 06) 

-40. 64 
(16.55) 

-29.74 
(16.98) 

Ql_3 

28.91 
(1.93) 

37  .  62 
(1.98) 

32.21 
(1.69) 

39.31 
(1.80) 

-14 . 39 
(6.92) 

4  .48 
(7.11) 

Ql_4 

2  .  05 
(0.65) 

2  .  85 
(0.77) 

2  .  02 
(0. 54) 

2  .23 
(0. 55) 

-29 . 13 
(33 . 05) 

-21.49 
(33 . 13) 

Ql_5 

0.46 
(0.21) 

0.  17 
(0. 08) 

0.06 
(0. 04) 

0.  09 
(0. 07) 

-66 . 18 
(53 .21) 

-46. 16 

(60.84) 

Ql_6 

5.26 
(1.37) 

5.  54 
(0.94) 

3  .83 
(0.85) 

4  .  69 
(0.80) 

-30.86 
(22 . 92) 

-15. 33 
(22.31) 

Ql_7 

1108.76 
(26.36) 

1055.47 
(24 .46) 

1198 .36 
(25.44) 

1132 . 56 
(23 . 01) 

13  .  54 
(3.34) 

7  .30 
(3 . 18) 

Ql_8 

163 . 08 
(8.27) 

157 . 16 
(7.99) 

175.83 
(7.70) 

181. 49 
(7 . 65) 

11.  88 
(7 . 06) 

15.48 
(7. 03) 

Ql_9 

13.41 
(1.04) 

13  .  19 
(0. 89) 

16.  34 
(1. 08) 

17  .  62 
(0.96) 

23.83 
(10. 60) 

33  .59 
(9.96) 

Ql_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.22 
(0. 12) 

0.  10 
(0. 06) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

Ql_ll 

1200. 69 
(27  .34) 

1161. 64 
(24 . 83) 

1273 . 04 
(25. 10) 

1221. 55 
(22 . 66) 

9  .  59 
(3 . 04) 

5.  16 
(2 . 89) 

Ql_12 

1363 . 77 
(31. 66) 

1318 .81 
(28. 16) 

1448 .86 
(28 .81) 

1403 . 04 
(26.45) 

9  .  86 
(3 . 05) 

6.39 
(2.93) 

NH0S_2 

0.92 
(0.01) 

0.97 
(0.01) 

0.96 
(0.01) 

0.93 
(0. 01) 

-0.44 
(0.88) 

-3  .  92 

(1.02) 

HDAY_2 

16.  03 
(0.46) 

16.  64 
(0.44) 

16.  31 
(0.42) 

15.  50 
(0.42) 

-1.96 
(3 . 63) 

-6.82 
(3 . 64) 

HC0ST_2 

16386 . 00 
(260.60) 

17135. 99 
(206. 62) 

16887 .30 
(279.96) 

17766 . 65 
(323 . 00) 

-1.45 
(2 . 03) 

3  .  68 
(2.24) 

0PD_2 

1.  05 
(0.59) 

4.46 
(2 . 08) 

3  .35 
(1.71) 

7  .  61 
(3 . 92) 

-24 .88 
(60.50) 

70.  68 
(99 . 53) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PDS_2 

4  .38 
(4.38) 

1.80 
(1.80) 

0.09 
(0.09) 

1 .  58 
(1.58) 

-95. 11 
(100. 12) 

-12.21 
(133 . 07) 

P2_l 

453 . 05 
(22 . 54) 

497 .40 
(24.81) 

4  09.23 
(19.87) 

429.55 
(20. 14) 

-17.73 
(6.39) 

-13 . 64 
(6.42) 

P2_2 

396. 30 
(21.72) 

437.86 
(24 . 04) 

3  64.58 
(18.93) 

393.37 
(19 . 32) 

-16.74 
(6.99) 

-10. 16 
(7.04) 

P2_3 

4  .  50 
(0.61) 

6.  53 
(0.75) 

5.49 
(0. 63) 

9.70 
(0.98) 

-15. 94 
(14.91) 

48.58 
(18.85) 

P2_4 

0.  54 
(0.14) 

0.  52 
(0.12) 

0.27 
(0. 07) 

2.36 
(0. 52) 

-47. 12 
(26.75) 

354 . 85 
(102.55) 

P2_5 

0.  17 
(0. 08) 

0.23 
(0. 10) 

0.23 
(0. 11) 

0.24 
(0.11) 

1.10 
(62 .26) 

4.73 
(62.45) 

P2_6 

12  .  27 
(2 . 25) 

15.  30 
(2.42) 

16.82 
(2.70) 

4.32 
(0.81) 

9  .92 
(23 .70) 

-71.75 
(16.67) 

P2_7 

479.34 
(20. 79) 

519.73 
(20.37) 

515.24 
(17 .91) 

54  0.68 
(18 . 66) 

-0.86 
(5.22) 

4.03 
(5. 32) 

P2_8 

709.08 
(13 . 52) 

778 . 04 
(13.44) 

758.92 
(13 .91) 

863.60 
(13 .25) 

-2  .46 
(2.49) 

11.  00 
(2.43) 

P2_9 

5.  02 
(0. 57) 

6.  57 
(0. 62) 

7.66 
(0.81) 

7.56 
(0.68) 

16.52 
(15.55) 

15. 12 
(13.97) 

P2_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

2.71 
(1. 05) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

P2_ll 

932 . 39 
(28. 16) 

1017 . 13 
(30.25) 

C\  O  A          A  *~1 

924.47 
(25. 17) 

970 . 23 
(26.30) 

-9.  11 
(3 . 87) 

-4  .  61 
(3.94) 

P2_12 

1641.47 
(30.30) 

1795. 17 
(31.46) 

1683 . 39 
(28.80) 

1833.83 
(28.96) 

-6.23 
(2 . 38) 

2  . 15 
(2 . 38) 

Q2_l 

548 . 61 
(29 . 54) 

535. 22 
(26. 19) 

490.18 
(24.72) 

491.57 
(22 . 88) 

-8  .41 
(6.73) 

-8. 16 
(6.50) 

Q2_2 

506.77 
(29 .20) 

495.46 
(25.94) 

457 . 58 
(24.31) 

459 .26 
(22.48) 

-7  .  65 
(7 . 18) 

-7  .31 
(6.93) 

C  A  B  G  SURGERY 


VARIABLE 


PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

LOW 

1986 

1987 

1988 

1989 

5.20 

7  .01 

6 .  05 

9  .  04 

(  0    7  1  \ 

(  0 . 77 ) 

(0 . 69) 

(0.81) 

0.  65 

0.44 

0 .  26 

1 .  90 

(  0    19  ^ 

(0 . 08) 

(0.06) 

(0.40) 

0.  17 

0.26 

0.22 

0.23 

(0. 08) 

(0. 12) 

(0. 10) 

(0. 10) 

6.  90 

8  .  64 

7.79 

3.70 

(1.11) 

(1.31) 

(1.16) 

(0. 69) 

PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


Q2_3 

Q2_4 

Q2_5 

Q2_6 

Q2_7 

Q2_8 

Q2_9 

Q2_10 

Q2_ll 

Q2_12 

NHOS_3 

HDAY_3 

HCOST_3 

OPD_3 

OPDS  3 


497 .45 
(22.46) 

719 . 34 
(14.92) 

4  .  68 
(0. 50) 

0.  00 
(  0.00) 

1046. 06 
(34 .74) 

1765.40 
(37 . 39) 

0.28 
(0. 02) 

2  . 19 
(0.20) 

1109.63 
(93 . 35) 

112 . 58 
(11.81) 

12  .  13 
(4.52) 


497.56 
(20. 23) 

717. 69 
(13 .89) 

5.57 
(0. 50) 

0.  00 
(  0.00) 

1032 .78 
(31.23) 

1750. 47 
(33 . 62) 

0.34 
(0. 02) 

2  .  52 
(0.20) 

1173 . 90 
(88. 14) 

145.90 
(10. 32) 

18  .01 
(4. 64) 


502 .80 
(17.83) 

674.40 
(12 . 54) 

6.  16 
(0. 54) 

0.  00 
(  0.00) 

992.98 
(28.99) 

1667 . 38 
(31.98) 

0.  27 
(0. 02) 

2  .  18 
(0. 19) 

1063 . 07 
(87 . 85) 

154 .90 
(11.82) 

9  .24 
(2 . 58) 


532.46 
(19. 08) 

881.80 
(15.74) 

6.  00 
(0. 50) 

0.21 
(0. 07) 

1024 . 03 
(28.70) 

1905.83 
(32.33) 

0.  25 
(0.02) 

1.  92 
(0. 17) 

1069.89 
(94.51) 

162  .38 
(16. 18) 

38.27 
(15.47) 


-13 .75 
(14 . 82) 

-41.28 
(23.26) 

-17.80 
(57 . 99) 

-9  .83 
(20.29) 

1.  05 
(5.42) 

-6.  03 
(2 . 61) 

10.  59 
(13 . 18) 

0.  00 
(  0.00) 

-3  .85 
(4.13) 

-4  .75 
(2 . 65) 

-18.85 
(7 . 88) 

-13 . 53 
(11.03) 

-9  .  44 

(10.60) 

6.  17 
(10.75) 

-48 . 67 
(29.47) 


28.97 
(15.95) 

327 . 52 
(92.43) 

-11. 69 
(57 .83) 

-57 . 12 
(17. 18) 

7.01 
(5.59) 

22  .  87 
(2.93) 

7.75 
(12. 64) 

0.  00 
(  0.00) 

-0.85 
(4.11) 

8.88 
(2 . 66) 

-25.96 
(7.76) 

-23.86 
(10. 37) 

-8.86 
(11. 01) 

11.  30 
(13 . 15) 

112 .45 
(89 . 69) 


C  A 

B  G  SURGERY 

— 

VARIABLE 

1986 

PAYMFNT 

XT  A  IlliJli  X 

1987 

REDUCTION 
LOW 

CATEGORY 

1  QQQ 

xy  o  y 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P3_l 

76.36 
(9.03) 

115.80 
(13 . 58) 

y  d  .  do 
(10.90) 

Q  A      A  C\ 

y  4  .  4  u 
(9 . 36) 

-17.40 
(15. 04) 

-18.47 
(14 . 24) 

P3_2 

44  .31 
(7.51) 

78  .  59 
(11. 69) 

(9.86) 

DU  .  /  U 
(8.32) 

-11.78 
(19.45) 

-22.77 
(18.25) 

P3_3 

16.75 
(2.55) 

19  .  00 
(3.44) 

x  j  .  y  6 
(2.14) 

Z  J  .  uu 
(2 .99) 

-26.73 
(21.36) 

21.  07 
(24 . 00) 

P3_4 

3  .  68 
(0.71) 

5.91 
(1.31) 

J  .  jZ 

(0.83) 

(0. 52) 

-40. 34 
(26.29) 

-44.77 
(23 . 88) 

P3_5 

0.70 
(0.20) 

0.84 
(0.24) 

U.  Jl 
(0. 09) 

U  .  D  D 

(0. 15) 

-63 . 65 
(30.25) 

-35.24 
(33 . 19) 

P3_6 

9  .  69 

(2 . 52) 

9  .  35 
(1. 77) 

CZ  R1 

(1.15) 

D  .  3  4 

(0. 94) 

-30. 18 
(22 . 55) 

-32 . 27 
(21.41) 

P3_7 

781. 54 
(37 . 01) 

926.41 
(46.99) 

y  o  o . dz 
(38. 18) 

Q1Q      O  C 

y  j  y  .  z  j 
(36. 24) 

1.32 
(6. 54) 

1.39 
(6.41) 

P3_8 

217.47 
(16.56) 

260.75 
(20. 50) 

ZOO . 1 O 

(11.83) 

O  D  "7  no 
Zo  /  .  UiJ 

(13 . 69) 

-1.  52 

(9. 08) 

10. 10 
(9 .45) 

P3_9 

35.44 
(1.93) 

41.  50 
(2.27) 

4  D  .  4  U 

(2 . 22) 

/I  "7  ^1 

4  /  .  4  X 
(2 . 06) 

9.42 
(7 . 65) 

14.25 
(7.38) 

P3_10 

0.  58 
(0. 58) 

1.  60 
(1. 05) 

J  .ZO 

(2.58) 

"7     R  A 
1  .  D  4 

(2.71) 

105.57 
(174 . 37) 

372 . 09 
(182 . 08) 

P3_ll 

857 . 89 
(39.75) 

1042 .20 
(50. 56) 

1UJ4 .  Z  / 

(42 . 05) 

1UJ J . Do 

(38 . 54) 

-0.76 
(6.31) 

-0.82 
(6. 10) 

P3_12 

1075. 36 
(51. 39) 

1302.95 
(62 .73) 

izyi. uj 
(50. 61) 

i  Tin   -j  a 

1JZU .  /  4 

(47 . 34) 

-0.91 
(6.19) 

1.  37 
(6. 03) 

Q3_l 

83  .26 
(10. 59) 

112 . 03 
(13 .21) 

y  J  .  o  J 
(11.20) 

OQ    n  i 

o  y  .  /  x 
(9 . 59) 

-16.42 
(15.46) 

-19.93 
(14.57) 

Q3_2 

56.  61 
(9.67) 

80.  07 
(11.82) 

71.  55 
(10. 37) 

65.  65 
(9 . 06) 

-10. 64 
(19 . 65) 

-18. 01 
(18 . 61) 

Q3_3 

12  .  13 
(1.71) 

13  .49 
(2 . 01) 

9.45 
(1.33) 

13  .73 
(1.35) 

-29 . 92 
(17 . 89) 

1.78 
(17 . 99) 

C  A  B  G  SURGERY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

Q3_4 

4  .41 
(0.88) 

6.  64 
(1.44) 

3.83 
(0. 82) 

3  .  58 
(0.58) 

-42  .35 
(24.89) 

-46. 15 
(23.32) 

Q3_5 

0.78 
(0.22) 

0.92 
(0.27) 

0.31 
(0. 09) 

0.  53 
(0.14) 

-66.60 
(31.25) 

-41.96 
(33.21) 

Q3_6 

7.92 
(1.48) 

9  .  60 
(1. 55) 

7.  09 
(1.48) 

5.  97 
(0.88) 

-26.22 
(22.32) 

-37.89 
(18 . 57) 

Q3_7 

669 . 17 
(29.50) 

752 .36 
(33.20) 

754 . 18 
(29.96) 

740.22 
(29.76) 

0.  24 
(5.94) 

-1.61 

(5.93) 

Q3_8 

216. 61 
(14 . 89) 

234.44 
(11. 82) 

251. 11 
(11. 07) 

264 .21 
(11. 01) 

7  .  11 
(6.91) 

12  .70 
(6. 89) 

Q3_9 

36.95 
(1.97) 

41.78 
(2.26) 

46.31 
(2 . 06) 

44.91 
(1. 82) 

10.86 
(7.31) 

7  .  50 
(6.95) 

Q3_10 

0.96 
(0.96) 

1.  60 
(1. 08) 

2  .  69 
(2 . 05) 

1.88 
(1. 06) 

68  .  61 
(145. 17) 

17  .40 
(94 . 69) 

Q3_ll 

752 .43 
(33 . 65) 

864  .  39 
(37 . 05) 

847.81 
(33.92) 

829.93 
(32.43) 

-1.92 
(5.81) 

-3  .99 
(5.70) 

Q3_12 

969 . 04 
(43 .42) 

1098 .83 
(45.29) 

1098.92 
(41. 67) 

1094 . 14 
(39 . 68) 

0.01 
(5 . 60) 

-0.43 
(5.48) 

NHOS_4 

1.  52 
(0. 03) 

1.  56 
(0. 03) 

1.51 
(0.02) 

1.39 
(0. 02) 

-3.47 
(2.31) 

-11.44 
(2.24) 

HDAY_4 

19.49 
(0. 52) 

20.25 
(0.51) 

19  .  68 
(0.48) 

18.28 
(0.45) 

-2.84 
(3 .45) 

-9.72 
(3 . 38) 

HCOST_4 

18492 . 64 
(284.55) 

18960.41 
(232 .46) 

18642.40 
(292.79) 

19399 . 16 
(335. 02) 

-1.  68 
(1.97) 

2  .31 
(2.15) 

OPD_4 

172 .79 
(14.97) 

280. 65 
(15.92) 

366. 67 
(24  .  92) 

332.84 
(21. 58) 

30.  65 
(10. 54) 

18.59 
(9.56) 

OPDS_4 

43.23 
(8.73) 

57  .39 
(8.36) 

73  .  54 
(14 . 06) 

90.86 
(17.43) 

28  .  13 
(28 . 50) 

58  .31 
(33 . 69) 

P4_l 

611.47 
(28 . 53) 

711. 58 
(32 . 06) 

580.16 
(26. 05) 

609.96 
(25. 14) 

-18 . 47 
(5.81) 

-14 .28 
(5.73) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

1987 

REDUCTION 
LOW 

i  o  o  o 

19  88 

CATEGORY 
19  8  9 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P4_2 

486 . 60 
(24.86) 

569.72 
(27 . 87) 

469 . 77 
(22 . 66) 

4  9  4 . j J 
(22 . 11) 

-17 . 54 
(6.31) 

-13 .23 
(6.24) 

P4_3 

49  .  15 
(3 .93) 

62  .25 
(4.81) 

50.33 
(3.70) 

/  0  .  2  1 
(4.30) 

-19. 15 
(9.74) 

12.78 
(10. 36) 

P4_4 

6.  10 
(1.12) 

8.90 
(1.64) 

5.91 
(1.22) 

7  .  99 
(1.07) 

-33 . 56 
(22 . 97) 

-10. 19 
(22 . 01) 

P4_5 

1.  27 
(0.31) 

1.21 
(0.29) 

0.59 
(0.14) 

0.88 
(0.22) 

-51. 64 

(27 . 05) 

-27.57 
(30. 27) 

P4_6 

26.48 
(4.15) 

30.  19 
(3 . 57) 

2  8.09 
(3 . 29) 

15  .63 
(2 . 02) 

-6.96 
(16. 08) 

-48.22 
(13.57) 

P4_7 

2359 . 13 
(57 .48) 

2554 . 00 
(63 . 94) 

2736. 21 
(56. 60) 

2730.28 
(53 .72) 

7  . 13 
(3.34) 

6.90 
(3.27) 

P4_8 

1090.78 
(22.83) 

1205. 64 
(26. 69) 

12  09.98 
(20. 34) 

13  51. 10 
(20.27) 

0.36 
(2 .78) 

12.07 
(2.78) 

P4_9 

54  .  69 
(2 . 58) 

63  .  77 
(3 . 02) 

71.77 
(3.20) 

7  6  .  DO 

(2.85) 

12  .  54 
(6.90) 

20.20 
(6.51) 

P4_10 

0.  58 
(0.58) 

1.  60 
(1. 05) 

(2.58) 

-LU  .  /  D 

(3 . 07) 

120. 77 
(174 . 61) 

573  .  27 
(203 . 54) 

P4_ll 

2970. 60 
(63 . 67) 

3265. 58 
(70.28) 

3  316.38 
(62 . 14) 

3  3  4  0.24 
(58 .96) 

1.  56 
(2 . 87) 

2  .  29 
(2.81) 

P4_12 

4061. 38 
(74 .48) 

4471. 22 
(82 . 66) 

4  526.35 
(73 . 00) 

A  H  C\  1        O  A 

4  691. 34 
(69 . 37) 

1.23 
(2.47) 

4.92 
(2.41) 

Q4_l 

723.80 
(35. 04) 

753 .42 
(32 . 55) 

658.4  9 
(29.79) 

0  /  0  .  2. 0 
(27.23) 

-12 . 60 
(5.86) 

-11. 04 
(5. 63) 

Q4_2 

617.75 
(32.89) 

635. 35 
(29.80) 

5b4 . DO 

(27 . 62) 

ODD . 94 

(25.26) 

-11. 13 
(6.40) 

-10.77 
(6. 15) 

Q4_3 

46.24 
(3 . 00) 

58. 12 
(3 . 35) 

47.71 
(2 . 62) 

62  .  08 
(2.75) 

-17.91 
(7.31) 

6.81 
(7.45) 

Q4_4 

7  .  11 
(1.33) 

9  .93 
(1.84) 

6.  11 
(1.14) 

7.71 
(1.04) 

-38 . 52 
(21. 79) 

-22 . 38 
(21. 27) 

C  A 

B  G  SURGERY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q4_5 

1.41 
(0.36) 

1.35 
(0.33) 

0 .  58 
(0.14) 

0  .  86 
(0.20) 

-57 . 08 
(26.64) 

-36. 63 
(28 . 60) 

Q4_6 

20.  08 
(2.77) 

23  .78 
(2 . 60) 

18.70 
(2.33) 

14  .  36 
(1.82) 

-21.35 
(14 . 67) 

-39 . 62 
(13 .33) 

Q4_7 

2275. 38 
(49.72) 

2305. 39 
(49.93) 

2455.34 
(46.41) 

2405 . 25 
(44 . 55) 

6.  50 
(2.96) 

4  .33 
(2.90) 

Q4_8 

1099 . 03 
(22 . 59) 

1109 .29 
(19 . 00) 

1101 . 34 
(18 . 83) 

1327 . 50 
(19 . 74) 

-0  .  72 

(2.41) 

19  .  67 
(2.47) 

Q4_9 

55.  03 
(2.44) 

60.54 
(2.74) 

68  .81 
(2 . 65) 

68  .  54 
(2.31) 

13  .  66 
(6.30) 

13  .21 
(5.91) 

Q4_10 

0.96 
(0.96) 

1.  60 
(1. 08) 

2.91 
(2 . 05) 

2  .  19 
(1.06) 

82  .  06 
(145. 38) 

36.80 
(95. 08) 

Q4_ll 

2999. 18 
(59.75) 

3058.81 
(57.92) 

3113 . 83 
(54 .76) 

3075 . 51 
(51. 38) 

1.80 
(2.61) 

0.  55 
(2 . 53) 

Q4_12 

4098 .22 
(68.71) 

4168. 11 
(65.71) 

4215.17 
(64 . 34) 

4403.01 
(60.41) 

1.  13 
(2.21) 

5.  64 
(2.14) 

P_OCARD 

159.92 
(16.97) 

207 .35 
(20.28) 

153 . 63 
( 15 . 27) 

172  .  39 
(15.83) 

-25.91 
(12 . 24) 

-16.86 
(12 .41) 

Q  OCARD 

251. 88 
(25.73) 

252 .76 
(22 .98) 

200. 89 
(19 . 58) 

218 . 62 
(20. 18) 

-20. 52 
(11. 94) 

-13 . 51 
(12 . 10) 

UPPER     G   I  ENDOSCOPY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

HIGH  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


N 

5607 

6861 

7378 

7846 

7  . 

54 

14  . 

36 

ALLOW 

351. 

31 

373  . 

24 

353  . 

96 

349  . 

53 

-5  . 

17 

-6 . 

35 

(0. 

52) 

(0. 

72) 

(0. 

54) 

(0. 

48) 

(0. 

24) 

(0. 

23) 

RVU 

321. 

70 

320 . 

98 

319  . 

56 

320 . 

50 

-0  . 

44 

-0 . 

15 

(0. 

34) 

(0. 

34) 

(0. 

36) 

(0. 

34) 

(0. 

15) 

(0. 

15) 

%_ASST 

0  . 

52 

0  . 

50 

0  . 

4  5 

0 . 

68 

-9  . 

74 

36 . 

31 

(0. 

10) 

(0. 

08) 

(0. 

08) 

(0. 

09) 

P_ASST 

0  . 

67 

0 . 

88 

1 . 

16 

1 . 

59 

32  . 

20 

80 . 

92 

(0. 

19) 

(0. 

19) 

(0. 

23) 

(0. 

25) 

(33  . 

70) 

(35. 

42) 

Q_ASST 

0 . 

40 

0  . 

38 

0 . 

44 

0 . 

53 

15 . 

17 

39 . 

72 

(0. 

08) 

(0. 

07) 

(0. 

09) 

(0. 

08) 

(29  . 

32) 

(27. 

74) 

P_ADD 

42  . 

44 

55 . 

10 

61 . 

13 

67  . 

15 

10 . 

94 

21 . 

87 

(1. 

80) 

(1. 

93) 

(2. 

00) 

(2. 

02) 

(5. 

04) 

(5. 

07) 

%_ADD 

15 . 

86 

18  . 

26 

19  . 

4  1 

20 . 

29 

6 . 

28 

11 . 

10 

(0. 

49) 

(0. 

47) 

(0. 

46) 

(0. 

45) 

P_OThER 

9  . 

57 

13  . 

83 

10 . 

21 

11 . 

30 

-26  . 

17 

-18  . 

28 

(1. 

40) 

(1. 

71) 

(1. 

22) 

(1. 

18) 

(15. 

22) 

(15. 

02) 

-s_OTHER 

2  . 

2  3 

2  . 

54 

2  . 

09 

2  . 

3  6 

-17 . 

70 

-7  . 

03 

(0. 

20) 

(0. 

19) 

(0. 

17) 

(0. 

17) 

P_SURG3 

97  . 

02 

96 . 

64 

100 . 

33 

109  . 

28 

3  . 

82 

13  . 

09 

(2. 

66) 

(2. 

52) 

(2. 

50) 

(2. 

52) 

(3. 

68) 

(3. 

69) 

%_SURG3 

24  . 

22 

22  . 

66 

23  . 

52 

24  . 

70 

3  . 

76 

8  . 

98 

( n 

O  1  ) 

A  Q  \ 
Hz)) 

f  n 
\  u  • 

NHOS_l 

0. 

10 

0. 

09 

0. 

09 

0. 

08 

-1. 

59 

-9. 

87 

(0. 

00) 

(0. 

00) 

(0. 

00) 

(0. 

00) 

(5. 

75) 

(5. 

51) 

HDAY_1 

0. 

52 

0. 

50 

0. 

52 

0. 

47 

4  . 

18 

-6. 

12 

(0. 

03) 

(o. 

03) 

(0. 

03) 

(0. 

02) 

(7. 

20) 

(6. 

91) 

HCOST_l 

253  . 

27 

253  . 

41 

260. 

91 

259  . 

86 

2  . 

96 

2  . 

55 

(14. 

90) 

(14. 

80) 

(14. 

58) 

(14. 

64) 

(8. 

20) 

(8. 

22) 

UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

HIGH  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


OPD  1 

63  .92 

76.33 

80.49 

77  .  14 

5.45 

1.  05 

(3 . 61) 

(2.73) 

(2.75) 

(2 .89) 

(5. 08) 

(5.22) 

OPDS  1 

10.  09 

14  .  61 

13  .95 

15.47 

-4  .  52 

5.83 

(1. 05) 

(1.20) 

(1.16) 

(1.40) 

(11.45) 

(12 . 63) 

Pl_l 

93  .23 

100.47 

101. 37 

104 . 13 

0.89 

3  .  64 

(2 . 01) 

(2.01) 

(2 . 04) 

(2 . 03) 

(2.85) 

(2.84) 

Pl_2 

22  .80 

26.88 

27  .  65 

30.91 

2  .85 

14  .  99 

(1.40) 

(1.47) 

(1.48) 

(1.50) 

(7.76) 

(7 . 82) 

Pl_3 

63  .79 

66  .20 

65.  81 

65.  16 

-0.59 

-1.  57 

(1.17) 

(1.10) 

(1. 07) 

(1.07) 

(2.32) 

(2.32) 

Pl_4 

2  .86 

3  .  13 

3  .  01 

3  .30 

-3.83 

5.44 

(0.30) 

(0.30) 

(0.29) 

(0.28) 

(13 .30) 

(13 . 14) 

Pl_5 

1.  66 

1.83 

2  .  00 

2  .  18 

9.43 

19.46 

(0. 12) 

(0.11) 

(0. 12) 

(0. 12) 

(8.74) 

(8 . 87) 

Pl_6 

2  .  11 

2  .  39 

2  .  89 

2  .  54 

20.54 

6.  15 

(0.20) 

(0.25) 

(0.25) 

(0.21) 

(14 .80) 

(13 . 57) 

Pl_7 

319 .90 

336.22 

341.90 

340.91 

1.  69 

1.39 

(8.75) 

(8.81) 

(8. 02) 

(8 . 38) 

(3.54) 

(3 . 62) 

Pl_8 

123 . 34 

136.76 

135.92 

150.94 

-0.61 

10.  37 

(3 . 59) 

(3 . 17) 

(3 . 53) 

(3 . 53) 

(3.47) 

(3.47) 

Pl_9 

23  .  67 

26.46 

28.29 

31.  11 

6.90 

17.54 

(0. 59) 

(0. 57) 

(0. 60) 

(0.71) 

(3.14) 

(3 .45) 

Pl_10 

0.  64 

2  .38 

2  .  02 

2  .22 

-15. 08 

-6.  55 

(0.26) 

(0.57) 

(0. 56) 

(0.43) 

(33 . 67) 

(30.04) 

Pl_ll 

413 . 12 

436. 69 

443.26 

445. 04 

1.  51 

1.91 

(9.23) 

(9.34) 

(8 . 57) 

(8 . 92) 

(2.90) 

(2.96) 

Pl_12 

536.47 

573 . 45 

579 . 19 

595. 98 

1.00 

3  .93 

(11.25) 

(11. 27) 

(10.65) 

(11. 09) 

(2.70) 

(2.76) 

Ql_l 

77  .  64 

80.88 

82.55 

82.41 

2  .  06 

1.90 

(1. 63) 

(1.63) 

(1.71) 

(1. 62) 

(2 . 92) 

(2 . 84) 

UPPER 

G   I  ENDOSCOPY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

20.78 
(1.26) 

23  .  59 
(1.30) 

25.46 
(1.37) 

27.47 
(1.30) 

7.96 
(8 . 02) 

16.47 
(7.81) 

Ql_3 

50.50 
(0.75) 

50.  50 
(0.69) 

49.69 
(0. 67) 

47.64 
(0. 66) 

-1.60 
(1.90) 

-5.  66 
(1.90) 

Ql_4 

2  .71 
(0.29) 

2  .  89 
(0.30) 

2  .  82 
(0.26) 

3  .  00 
(0.26) 

-2.43 
(13 .70) 

3  .86 
(13 . 78) 

Ql_5 

1.61 
(0. 11) 

1.71 
(0.10) 

1.  92 
(0. 11) 

2  .  05 

(0.11) 

12.28 
(8.96) 

19.57 
(8 . 80) 

Ql_6 

2  .  04 
(0. 19) 

2  .  14 
(0.21) 

2  .  63 
(0.24) 

2  .23 
(0.17) 

22  .96 
(15. 12) 

3  .86 
(12.83) 

Ql_7 

237 . 66 
(6.49) 

242 . 27 
(6.32) 

248.20 
(5.74) 

238.78 
(5.91) 

2  .45 
(3 . 52) 

-1.44 
(3.57) 

Ql_8 

115. 34 
(2.49) 

124 .44 
(2 . 56) 

118 . 60 
(2.30) 

132 . 36 
(2 . 55) 

-4  .  69 
(2.76) 

6.  37 
(2.90) 

Ql_9 

22  .  83 
(0.55) 

25. 10 
(0. 53) 

27  .  16 
(0. 55) 

29  .  13 
(0. 59) 

8  .21 
(3 . 04) 

16.  06 
(3.15) 

Ql_10 

0.52 
(0.22) 

1.76 
(0.41) 

1.25 
(0. 27) 

0.  99 
(0.24) 

-29 . 14 
(27 . 88) 

-43 . 53 
(27 . 06) 

Ql_ll 

315. 30 
(6. 84) 

323 . 15 
(6.68) 

330 . 75 
(6. 16) 

321. 19 
(6.28) 

2  .  35 
(2.81) 

-0.  61 
(2.84) 

Ql_12 

430. 65 
(8.43) 

447.59 
(8.29) 

449.34 
(7.61) 

453 . 55 
(7.91) 

0.39 
(2 . 52) 

1.33 
(2 . 56) 

NH0S_2 

0.47 
(0.01) 

0.45 
(0.01) 

0.43 
(0.01) 

0.42 
(0.01) 

-2  .  51 
(1. 87) 

-6.  64 
(1.84) 

HDAY_2 

5.  64 
(0. 15) 

5.74 
(0. 15) 

5.57 
(0. 15) 

5.33 
(0.14) 

-2  .  93 
(3 .79) 

-7.  08 
(3 . 68) 

HC0ST_2 

1928.97 
(49. 19) 

1967 . 52 
(50.75) 

2050. 00 
(54 . 61) 

2163 .49 
(69.70) 

4  .  19 
(3.79) 

9  .96 
(4 . 38) 

0PD_2 

24  .26 
(1.07) 

73  .  65 
(1.71) 

80.95 
(1.67) 

36.25 
(1.30) 

9  .91 
(3.25) 

-50. 78 
(2 .92) 

UPPER 

G  I  ENDOSCOPY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

0PDS_2 

37  .  11 
(1. 38) 

45.  05 
(1.43) 

42.31 
(1.29) 

57  .95 
(1. 58) 

-6.  07 
(4.27) 

28.64 
(4.73) 

P2_l 

64  .  05 
(1.90) 

77.85 
(2 . 06) 

83  .  18 
(2 . 10) 

89  .20 
(2 . 13) 

6.85 
(3.77) 

14  .  58 
(3 .80) 

P2_2 

43  .  27 
(1.82) 

56.  64 
(1. 97) 

62  .90 
(2 . 04) 

69  .  50 
(2 . 09) 

11.  06 
(5. 02) 

22.70 
(5. 08) 

P2_3 

18.87 
(0. 56) 

18.51 
(0. 51) 

17  .  88 
(0.48) 

16.  90 
(0.46) 

-3.40 
(3 .79) 

-8  .  69 
(3.69) 

P2_4 

0.  62 
(0.16) 

0.88 
(0. 17) 

0  .  50 
(0. 09) 

0.86 
(0.14) 

-43.22 
(21. 89) 

-2  .41 
(25. 38) 

P2_5 

0.52 
(0. 07) 

0.  65 
(0. 07) 

0.76 
(0.08) 

0.  79 
(0.07) 

17  .35 
(16. 98) 

21.  17 
(15.48) 

P2_6 

0.  61 
(0. 12) 

0.  86 
(0. 16) 

0  .  79 
(0. 12) 

0.74 
(0. 10) 

-7.76 
(23 . 38) 

-14 . 54 
(22 .26) 

P2_7 

50.  61 
(1.99) 

57.73 
(2.81) 

57  .44 
(1.97) 

59  .  67 
(1.85) 

-0.  50 
(5. 95) 

3  .36 
(5.83) 

P2_8 

22  .  02 
(0.87) 

25.21 
(0.98) 

29  .29 
(0.98) 

30.67 
(0.93) 

16.  18 
(5.47) 

21.  64 
(5.33) 

P2_9 

15.96 
(0.44) 

17.88 
(0.39) 

20.44 
(0.44) 

22  .78 
(0.44) 

14  .30 
(3 . 27) 

27.40 
(3 . 27) 

P2_10 

2  .  09 
(0.30) 

6.  02 
(0. 60) 

8  .  32 
(0.73) 

7  .73 
(0.72) 

38  .  15 
(15. 72) 

28.34 
(15. 52) 

P2_ll 

114 . 65 
(2.80) 

135. 58 
(3.57) 

140. 62 
(2.94) 

148 . 87 
(2 . 85) 

3  .  72 
(3.41) 

9  .80 
(3 . 37) 

P2_12 

136. 67 
(3 . 18) 

160.79 
(4 . 04) 

169.92 
(3.35) 

179.54 
(3 . 18) 

5.68 
(3.27) 

11.  66 
(3.20) 

Q2_l 

60.88 
(1.83) 

70.  19 
(1.84) 

74  .30 
(1.86) 

77  .82 
(1.85) 

5.85 
(3.73) 

10.  87 
(3 .72) 

Q2_2 

43  .93 
(1.79) 

53  .  84 
(1. 79) 

58.56 
(1.83) 

62  .79 
(1.83) 

8  .78 
(4.76) 

16.  63 
(4.76) 

UPPER 

G   I  ENDOSCOPY 

ARIABLE 

1986 

1987 

REDUCTION 
HIGH 

1  QQO 

CATEGORY 
i  qoq 

ISO? 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

22_3 

15.  23 
(0.42) 

13  .97 
(0 . 36) 

It     £.  1 
1  J  •  OX 

(0.35) 

1  O     R  "3 

(0.32) 

-2  .  57 
(3 . 60) 

-10. 29 
(3.45) 

Q2_4 

0.56 
(0.14) 

0.71 
(0. 13) 

(0. 08) 

r\    i  a 
(0. 10) 

-35.42 
(21.35) 

3  .36 
(23 .34) 

Q2_5 

0.45 
(0. 06) 

0.  59 
(0. 06) 

\J  •   /  Z 

(0. 08) 

U.OJ 

(0.06) 

22  .  12 
(16.80) 

9.91 
(14.34) 

Q2_6 

0.  52 
(0. 09) 

0.78 
(0.14) 

n  £  a 
(0. 09) 

O  A 

(0. 08) 

-17 .20 
(21.24) 

-17 .22 
(20. 39) 

32_7 

40.08 
(1. 53) 

44  .  55 
(2.11) 

A  1     Q  O 
H  X  .  z)  Z 

(1.57) 

at  n 
(1.51) 

-5.90 
(5.90) 

-2.73 
(5.82) 

Q2_8 

20.97 
(0.77) 

22  .  50 
(0.82) 

OA      1  S3 

(0.76) 

OR  Ifi 
ZD.  Jo 

(0. 78) 

7  .46 
(4 . 99) 

12.73 
(5. 03) 

Q2_9 

15.  39 
(0.35) 

16.  65 
(0.34) 

i  i  cr\ 
(0.34) 

1  Q  TO 

xy  .  xz 
(0.34) 

5.70 
(2 .89) 

14  .84 
(2 . 89) 

Q2_10 

1.84 
(0.31) 

5.  09 
(0. 53) 

R     S3  "7 

(0. 53) 

"3 

(0.41) 

15.40 
(14 .80) 

-34 . 53 
(13 . 24) 

Q2_ll 

100.95 
(2.44) 

114 .74 
(2 . 87) 

11C,    0  0 

(2.49) 

1  0  1      1  R 
X  Z  X  .  1  J 

(2.41) 

1.29 
(3.31) 

5.  59 
(3 . 27) 

Q2_12 

121.92 
(2.75) 

137 .24 
(3 . 25) 

(2 . 77) 

1  A        R  1 

X  T  O  .  Jl 

(2 . 69) 

2  .30 
(3.11) 

6.76 
(3 . 07) 

NH0S_3 

0.28 
(0.01) 

0.27 
(0. 01) 

n    o  i 
u  .  z  / 

(0.01) 

n   o  o 
u .  z  / 

(0. 01) 

-2  .  12 
(3.74) 

-0.26 
(3.71) 

HDAY_3 

2  .  61 
(0. 10) 

2  .48 
(0.08) 

Z  .  J  O 

(0. 08) 

O     /I  R 
Z  .  4  O 

(0.08) 

-4  .73 

(4 . 69) 

-1.  05 
(4 . 64) 

HC0ST_3 

1166.90 
(42 . 07) 

1178.94 
(42 . 14) 

1ZUJ  .  3  X 

(40.75) 

1  T  A  7  on 

X  J  *±  /  .  Z  vj 

(43 . 50) 

2  .25 
(4.97) 

14.27 
(5.14) 

0PD_3 

146.98 
(6.59) 

200. 16 
(9.08) 

o  o  n  cn 
(7.46) 

1  Q  1      O  O 

xy  x . z  j 
(7.26) 

10.21 
(5.87) 

-4.46 
(5.81) 

0PDS_3 

41.25 
(4.26) 

46.  04 
(4.74) 

47  .  04 
(3 . 25) 

50  .86 
(2 . 57) 

2  .  16 
(12 .48) 

10.46 
(11.71) 

UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CAIriCjUKi 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P3_l 

173.91 

175. 57 

178. 62 

192 . 18 

1.73 

9.46 

(3.79) 

(3.54) 

(3.50) 

(3.53) 

(  2  .  0  J  ; 

(  2  .  O  D  ) 

P3_2 

111. 15 

110. 13 

114.70 

125. 11 

4  .  15 

13  .  61 

(3.15) 

(2.95) 

(2 . 94) 

(2.95) 

(  J  .   /  O  ) 

(3 .79) 

P3_3 

56.59 

57.99 

57.07 

59.  18 

-1.  59 

2  .  05 

(1. 58) 

(1.47) 

(1.39) 

(1.40) 

(3.49) 

(  3  .  O  (J  ) 

P3_4 

2  .  03 

1.91 

2.02 

2  .  08 

5.80 

8  .  69 

(0.27) 

(0.22) 

(0.26) 

(0.22) 

( 17 . 85) 

\  1  b  .  2  D  J 

P3_5 

1.70 

2  .  19 

2  .28 

2.75 

4  .  03 

25.  62 

(0.13) 

(0.16) 

(0. 14) 

(  U  .  2  2  ) 

( y  .  b  o ) 

1  ±2 . 2 2  J 

P3_6 

2.29 

3  .  16 

2  .  50 

2  .85 

-20.91 

-9.92 

(0.28) 

(0.33) 

(0.26) 

(0.27) 

(13.24; 

( 1J . OU  J 

P3_7 

676. 87 

694 . 61 

693 . 12 

717 .23 

-0.21 

3  .26 

( 18 . 17 ) 

(16.24) 

(15.54) 

(15.21) 

(3.24) 

(3.20) 

P3_8 

268.73 

287 . 32 

302 . 17 

340.84 

5.  17 

18.63 

(8.45) 

(7.88) 

(9.24) 

(8.76) 

(4.23) 

(4.10) 

P3_9 

51.  86 

54  .  57 

58.26 

66.50 

6.77 

21.86 

(1. 16) 

(1.06) 

(1.06) 

(1. 15) 

(  2  .  /  D  ; 

(  2  .  0  /  J 

P3_10 

6.29 

9.28 

8.96 

9.42 

-3.43 

1.  60 

(0.90) 

(1.21) 

/  -1        r~  /-  \ 

(1.56) 

(1.28) 

(21.22) 

/TO      O  R  \ 

(18.95) 

P3_ll 

850.78 

870. 18 

871.74 

909 .41 

0.  18 

4  .  51 

(19.15) 

(17.10) 

(16.45) 

(16.14) 

(2.73) 

(2.70) 

P3_12 

1119 . 51 

1157 . 50 

1173 . 90 

1250 .26 

1.42 

8  .  01 

(24.26) 

(21.91) 

(21.92) 

(21.70) 

(2.68) 

(2.66) 

Q3_l 

145.78 

141. 59 

148. 06 

156. 60 

4  .  57 

10.  60 

(3.31) 

(2.95) 

(3 . 01) 

(2.96) 

(2.98) 

(2.95) 

Q3_2 

103 .01 

97  .  50 

104.21 

110.82 

6  .  89 

13  .  66 

(2.98) 

(2 . 63) 

(2.69) 

(2.61) 

(3.86) 

(3.80) 

Q3_3 

36.84 

37.20 

37.54 

38.81 

0.89 

4  .  32 

(0.90) 

(0. 84) 

(0. 82) 

(0.85) 

(3.17) 

(3.21) 

UPPER 

G  I  ENDOSCOPY 

VARIABLE 

1986 

1987 

REDUCTION 
HIGH 

n  Q  Q  Q 

±y  o  o 

CATEGORY 

1  Q  Q  Q 

±y  by 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q3_4 

1.85 
(0. 25) 

1.  85 
(0.24) 

± .  y  d 
(0.25) 

z  .  Ul 

(0.21) 

5.72 
(19. 02) 

8.86 
(17 . 36) 

Q3_5 

1.67 
(0. 13) 

2  .  05 
(0.14) 

z  .  z  y 
(0.14) 

Z  .  J  4 

(0.13) 

11.  72 
(9.83) 

13  .95 
(9.42) 

Q3_6 

2  .27 
(0.30) 

2  .  84 
(0.28) 

Z  .  U(J 
(0.20) 

z  .  4  / 
(0.21) 

-29 . 65 
(12 . 17) 

-13 . 15 
(12 . 47) 

Q3_7 

532 . 68 
(13 . 24) 

528. 10 
(11.73) 

COO     cr  a 

DZ\y  .  D4 
(11. 10) 

d  z  y . jo 
(10.78) 

0.  27 
(3 . 06) 

0.24 
(3 . 02) 

Q3_8 

232 . 53 
(5.58) 

244 .93 
(5.71) 

TOO  CO 

Zoo . Do 
(5.11) 

Z  /  o  •  U  ± 

(5. 57) 

-2.59 
(3 . 13) 

13  .  50 
(3.26) 

Q3_9 

50.45 
(1.04) 

51.  66 
(0.95) 

r  c.  m 

D  b  .  U  J 

(0. 98) 

bit  Jj 
(1. 00) 

8.47 
(2.65) 

18  .  76 
(2 . 68) 

Q3_10 

5.38 
(0.76) 

7  .83 
(1.00) 

b  .  IB 
(0.84) 

(0.82) 

-21. 02 
(16. 69) 

-38.49 
(16.51) 

Q3_ll 

678 . 46 
(14 . 02) 

669 .70 
(12 . 34) 

D  /  /  ■  bU 
(11. 80) 

dod . y D 

(11. 50) 

1.  18 
(2 . 55) 

2  .43 
(2 . 52) 

Q3_12 

910.99 
(17 . 67) 

914 . 63 
(16. 03) 

nic  no 

y lb . lo 
(15. 06) 

Q  C  "3      Q  E. 

y  b  j  .  y  d 
(15. 30) 

0.  17 
(2.41) 

5.39 
(2.42) 

NH0S_4 

0.84 
(0.01) 

0.81 
(0.01) 

u .  /  y 
(0.01) 

n    "7  "7 
(0.01) 

-2  .  27 
(1.92) 

-5.  01 
(1.88) 

HDAY_4 

8.77 
(0. 19) 

8  .72 
(0. 18) 

Q      A  G 
O  .  4  O 

(0. 18) 

O  •  Z  D 

(0. 17) 

-3  .  03 
(2 .98) 

-5.31 
(2.91) 

HC0ST_4 

3349 . 14 
(69.71) 

3399 . 88 
(70. 11) 

j jib . 4z 
(72 . 69) 

(86. 08) 

3  .43 
(2 . 97) 

10.90 
(3.27) 

0PD_4 

235. 15 
(9.01) 

350. 14 
(10. 54) 

too     r\  a 
Joz . U4 

(9.24) 

J  U4 . bZ 
(9 . 17) 

9  .  11 
(4 . 00) 

-13 . 00 
(3.99) 

0PDS_4 

88.45 
(4.65) 

105.71 
(5.20) 

1U J . J 1 
(3 . 92) 

(3.51) 

-2  .  27 
(6. 16) 

17.57 
(5.93) 

P4_l 

331. 18 
(4 . 63) 

353 . 89 
(4 . 52) 

363 . 17 
(4.43) 

385. 51 
(4.46) 

2  .  62 
(1.79) 

8.94 
(1.79) 

I 


UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


1 
1 
1- 


P4_ 

2 

177.23 

193 . 65 

205.25 

225.53 

(3.70) 

(3 . 64) 

(3 . 63) 

(3 . 65) 

P4_ 

3 

139  .  25 

142.70 

140.76 

141. 24 

(2.23) 

(2.14) 

(2 . 01) 

(2 . 02) 

P4_ 

_4 

5.51 

5.92 

5.  53 

6.23 

(0. 48) 

(0.44) 

(0.42) 

(0.42) 

P4_ 

_5 

3  .88 

4  .  67 

5.  04 

5.  72 

(0.22) 

(0.24) 

(0.24) 

(0.29) 

P4_ 

_6 

5  .  02 

6.42 

6.  18 

6.  13 

(0.40) 

(0. 50) 

(0.41) 

(0.40) 

P4 

1 

1047  .  37 

1088 . 56 

1092 .46 

1117 .81 

(22.48) 

(21.43) 

(19 . 67) 

(19 . 52) 

P4 

_8 

414 . 09 

449  .  29 

467 . 38 

522.45 

(10. 63) 

(9 . 55) 

(11. 64) 

(10. 88) 

P4 

_9 

91.49 

98.91 

106. 99 

120. 39 

(1. 53) 

(1.41) 

(1.45) 

(1. 58) 

P4 

_10 

9.02 

17.68 

19  .30 

19  .38 

(1.03) 

(1. 52) 

(2 . 09) 

(1.59) 

P4 

_11 

1378.56 

1442 . 45 

1455. 63 

1503 .32 

(23 . 67) 

(22 . 58) 

(20.81) 

(20.73) 

P4 

_12 

1792 . 65 

1891. 74 

1923 . 01 

2025.77 

(30. 10) 

(28. 65) 

(27.85) 

(27 . 65) 

1 

m  Q4_i 


Q4_2 
Q4_3 
Q4  4 


284 .30 
(4 . 00) 

167.72 
(3 . 51) 

102 . 58 
(1.34) 

5.  12 
(0.45) 


292 . 66 
(3.76) 

174 .92 
(3 . 27) 

101. 68 
(1.26) 

5.45 
(0.43) 


304 .91 
(3 .79) 

188 .23 
(3.33) 

100.84 
(1.22) 

5.23 
(0. 39) 


316.83 
(3.75) 

201. 07 
(3 . 27) 

98  .  98 
(1.24) 

5.75 
(0.39) 


5.  99 
(2 . 65) 

-1.36 
(2 . 06) 

-6.  56 
(10.22) 

8  .  00 
(7.25) 

-3  .  69 
(10. 11) 

0.36 
(2 . 67) 

4  .  03 
(3.35) 

8  .  16 
(2 . 05) 

9  .  16 
(14 . 61) 

0.  91 
(2 . 13) 

1.  65 
(2.11) 

4  .  18 
(1.82) 

7  .  61 
(2 . 67) 

-0.82 
(1.73) 

-3  .98 
(10 . 64) 


16.46 
(2 . 66) 

-1.  03 

(2 . 06) 

5.32 
(10.20) 

22  .  59 
(8 . 10) 

-4  .  55 
(10. 02) 

2  .  69 
(2 . 66) 

16.  28 
(3.22) 

21.71 
(2.14) 

9.61 
(12.46) 

4  .22 
(2 . 13) 

7  .  09 
(2.10) 

8.26 
(1.81) 

14  .95 
(2 . 64) 

-2  .  65 
(1.74) 

5  .49 
(10. 59) 


TjPPFR 

G  I  ENDOSCOPY 

PAYMENT 

~D  X?  r\T  T  C  T  T  <"»  M 

HIGH 

PERCENT 

CHANGE 

"ART  ART.F 

1  QR7 

X  z?  o  / 

1988 

1989 

R  7  —  R  R 

o  /    o  o 

R7  —  OQ 

o  /  o 

OA  R 

T    7  7 

4  .94 

5.  04 

IT  T 

1j  •  Dl 

(0.22) 

(0.22) 

( n  m 
(  U  .  2  J  ) 

(  U  .  z  1 J 

(7.36) 

(7.02) 

OA  6 

A 

R    7  f. 

5.28 

5.34 

—  7    T  7 

(0.40) 

(0.43) 

(  U  . j j J 

/  n  tin 

(  U  .  -J  1  J 

(9 . 65) 

(9.24) 

OA  7 

RIO    A  ? 

R  1  A    9  ? 

819 . 66 

811.45 

0  SR 

U  •  JO 

(16. 17) 

(15. 11) 

(  1  J  .  /  D  ) 

/TO  TC\ 

(  1 J  .  J  b  j 

(2.51) 

(2.48) 

OA  R 

~if.fi   r  a 

T  Q  1     R  7 

381.35 

435.73 

11     1  Q 

(6.85) 

(7.04) 

( a  i  n 

f  £.  DON 
(  D  .  O  O  ) 

(2.43) 

(2 . 51) 

OA  Q 

8  R  67 

91  AD 

100.79 

109 . 60 

7  91 

17  14 

(1.36) 

(1.26) 

{  1  TON 

f  1  TAN 
( 1 . J4 ) 

(1.95) 

(1.97) 

oa  i  n 

7    7  R 

J_  *-r  •  \J  O 

13  .30 

9  .  14 

—  Q     ^  £ 
-7  •  J  U 

— 17  7T 

(0.90) 

(1.26) 

( 1 .  U  /  ) 

(11. 28) 

(10.87) 

OA    1  1 

1  09  A  71 

i  1  07  "SQ 

1124 . 57 

1128 . 29 

1     R  7 
x  •  o  / 

(17 . 08) 

(15.90) 

^  14  .  <i4  J 

(1.95) 

(1.93) 

OA    1  9 

1  AQQ    A  ^ 

1505.92 

1564 . 01 

A    T 1 

(21. 62) 

(20. 60) 

(  lo  .11) 

(18.9/) 

(1.86) 

(1.87) 

P  RFPFAT 

T"!  TO 

->  -J   •   J-  £t 

28.69 

31.  02 

—  7    9  A 

n  i  i 

(1.52) 

(1.42) 

f  1  TCI 

(  1      O  Q  N 

( i . ; 

(6.14) 

(6.20) 

O  RFPFAT 

2  6.04 

28.17 

_  T  T 

A  6 

(1.34) 

(1.20) 

(1.12) 

(1.13) 

(6. 10) 

(6.14) 

:  N_REPEAT 

0.  09 

0.  08 

0.  08 

0.09 

-3  .  13 

4  .  60 

(0. 00) 

(0. 00) 

(0. 00) 

(0. 00) 

(6. 08) 

(6.11) 

UPPER 

G  I  ENDOSCOPY 

VARIABLE 

1986 

M 

1987 

REDUCTION 

T"l      r>      ~T      |T  TUT 

£j    U    1    U  M 

1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

N 

5426 

6255 

6534 

6278 

4  .46 

0.  37 

ALLOW 

283.34 
(0. 61) 

304 .21 
(0.37) 

(0.39) 

(0.38) 

-0  .76 
(0. 18) 

0  .30 
(0.17) 

RVU 

321.80 
(0.32) 

320.82 
(0.30) 

Tin  nn 
(0.32) 

TOT  IT 

(0.32) 

-0  .26 
(0.14) 

0.  15 
(0.14) 

%_ASST 

0.  65 
(0.11) 

0.43 
(0. 08) 

(0. 09) 

U  >  J  J 

(0. 07) 

27  .  64 

-18 . 82 

P_ASST 

1.  27 
(0.25) 

0.80 
(0. 18) 

X  .  X  u 

(0.21) 

U.  DO 

(0. 16) 

37  .  64 
(34.34) 

-17.83 
(29.85) 

Q_ASST 

0.  57 
(0. 10) 

0.35 
(0. 07) 

u .  4y 
(0. 08) 

(0. 07) 

40.  50 
(31.79) 

-7  .36 
(29.21) 

P_ADD 

33  .  51 
(1.49) 

43  .  11 
(1.64) 

A  Q     1  Q 

(1.71) 

Aft     Q  "7 

40.  yj 
(1.79) 

11.78 
(5.49) 

13  .  52 
(5. 63) 

%_ADD 

15.98 
(0. 50) 

18  .23 
(0.49) 

i  q  nn 
(0.49) 

io  •  yo 
(0.49) 

4  .80 

4  .  00 

P_OTHER 

7.50 
(1. 03) 

7  .  97 
(0.96) 

Q  £*7 

(1.17) 

"7     Q 1 

(1. 00) 

21.36 
(19 . 02) 

0.08 
(17 . 39) 

%_OTHER 

2  .  17 
(0.20) 

2  .22 
(0. 19) 

(0.17) 

z  .  lo 

(0.18) 

-8  .40 

-1.80 

P  SURG 3 

80.34 
(2 . 35) 

86.  58 
(2.35) 

ft  Q     1  fi 

(2.35) 

Q  1     ft  Q 

(2.43) 

3  .  00 
(3 .84) 

6.  13 
(3.91) 

%  SURG 3 

23  .  87 
(0. 58) 

23  .  34 
(0. 53) 

Z  J  .  O  u 

(0.53) 

Z  J  .  O  J 

(0. 54) 

1.96 

0.79 

NHOS_l 

0.  10 
(0. 00) 

0.  09 
(0. 00) 

n  no 
u  •  uy 

(0.00) 

u  .  Uo 

(0. 00) 

-3  .42 
(5.95) 

-6.  04 
(6. 01) 

HDAY_1 

< 

0.  59 
(0. 03) 

0.  54 
(0. 03) 

0.  50 
(0. 03) 

0.  55 
(0.03) 

-7  .44 
(7.19) 

0.36 
(7 . 65) 

.  HCOST_l 

244 . 58 
(15. 29) 

231. 65 
(14 . 61) 

238.78 
(14 . 98) 

270.21 
(17 . 63) 

3  .  08 
(9. 03) 

16.  65 
(9 . 88) 

UPPER     G   I  ENDOSCOPY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

MEDIUM  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


0PD_1 

OPDS_l 

Pl_l 

Pl_2 

Pl_3 

Pl_4 

Pl_5 

Pl_6 

Pl_7 

Pl_8 

Pl_9 

Pl_10 

Pl_ll 

Pl_12 

Ql  1 


53  .  84 
(2.35) 

10.  62 
(1.15) 

73.83 
(1.86) 

18  .36 
(1. 22) 

51.31 
(1.15) 

1.20 
(0.20) 

1.  06 
(0. 09) 

1.78 
(0.20) 

271.51 
(7.15) 

115. 02 
(3.27) 

16.86 
(0. 53) 

0. 16 
(0. 12) 

345.34 
(7.61) 

460. 37 
(9.61) 

69  .46 
(1.70) 


75.  07 
(2 . 65) 

11.  99 
(1. 02) 

78  .  05 
(1.86) 

21.54 
(1.31) 

52  .81 
(1. 08) 

0.76 
(0. 13) 

0.97 
(0. 08) 

1.95 
(0. 27) 

308 . 52 
(7.84) 

124 .73 
(2.86) 

20.38 
(0.56) 

1.12 
(0.31) 

386. 56 
(8.25) 

511. 29 
(10. 08) 

69  .  02 
(1. 68) 


76.76 
(2.71) 

9.24 
(0.91) 

78  .  37 
(1.74) 

19  .73 
(1.19) 

54  .  49 
(1.07) 

1.  03 
(0.15) 

1.  05 
(0.08) 

2  .  01 
(0.20) 

312 .81 
(7.73) 

125. 81 
(2 . 79) 

21.72 
(0.58) 

1.86 
(0.43) 

391. 19 
(8 . 12) 

517 . 00 
(9 . 99) 

69  .31 
(1.54) 


67  .84 
(2 .79) 

11.  63 
(1. 08) 

86.22 
(1. 98) 

25.75 
(1.44) 

56.  17 
(1. 12) 

0.85 
(0.13) 

1.20 
(0.11) 

2  .  14 
(0.23) 

332 .81 
(7 . 98) 

149 . 08 
(3.49) 

24  .  12 
(0 . 65) 

2  .  39 
(0.51) 

419 . 04 
(8 . 52) 

568 . 11 
(10.90) 

74  .  24 
(1.70) 


2  .25 
(5.05) 

-22 . 97 
(11.43) 

0.42 
(3.27) 

-8  .40 
(8.22) 

3  .  18 
(2 . 88) 

34  .  94 
(26. 27) 

7.88 
(11.41) 

3.42 
(17 .20) 

1.39 
(3 . 57) 

0.  87 
(3.20) 

6.58 
(3 .95) 

66.70 
(47 . 80) 

1.20 
(2 .99) 

1.  12 
(2.78) 

0.42 
(3.30) 


-9.63 
(5.13) 

-3  .  02 
(12 . 43) 

10.48 
(3.48) 

19.51 
(9.05) 

6.36 
(2.95) 

11.  52 
(24.02) 

23.99 
(13.69) 

10.  09 
(18. 19) 

7.88 
(3 . 63) 

19.52 
(3 . 62) 

18  .36 
(4.20) 

114 .23 
(53 . 62) 

8.40 
(3 . 07) 

11. 11 
(2.90) 

7  .  56 
(3.46) 


UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

M 

1987 

REDUCTION 
E  D  I  U  M 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

20.73 
(1.35) 

22  .36 
(1.42) 

20.  87 
(1.26) 

26.  00 
(1.44) 

-6.  69 
(8.49) 

16.  28 
(9 . 03) 

Ql_3 

44  .49 
(0.75) 

42.93 
(0. 67) 

44  .  28 
(0. 67) 

44.33 
(0. 67) 

3  .  14 
(2.20) 

3  .26 
(2.20) 

Ql_4 

1.26 
(0.19) 

0  .  82 
(0.14) 

1.  11 

(0. 18) 

0.  89 
(0.14) 

35.70 
(27 . 57) 

8.98 
(23 . 82) 

Ql_5 

1.  06 
(0.09) 

0.98 
(0. 08) 

1.  06 

(0. 08) 

1.15 
(0. 10) 

8  .  69 
(11. 35) 

17  .  39 
(12 . 64) 

Ql_6 

1.  82 
(0.19) 

1.90 
(0.27) 

1.  89 
(0.20) 

1.81 
(0. 19) 

-0.82 
(17 . 61) 

-5.  15 
(17.32) 

Ql_7 

228 . 16 
(6.30) 

243 . 41 
(6.19) 

247.45 
(6.58) 

249 .75 
(6. 13) 

1.  66 
(3.71) 

2  .  60 
(3 . 58) 

Ql_8 

116. 12 
(2 . 60) 

120. 87 
(2 . 52) 

119 . 00 
(2.44) 

134 . 04 
(2.80) 

-1.  55 
(2.90) 

10.90 
(3 . 12) 

Ql_9 

17  .43 
(0. 52) 

19  .86 
(0. 52) 

21.27 
(0. 53) 

22  .88 
(0.58) 

7  . 12 
(3.71) 

15.24 
(3 .89) 

Ql_10 

0.  16 
(0.16) 

0.95 
(0.35) 

1.  02 
(0.27) 

1.  01 
(0.28) 

7  .  14 
(46.41) 

5.56 
(47 . 12) 

Ql_ll 

297 . 61 
(6. 68) 

312 .43 
(6.54) 

316.75 
(6.90) 

323 . 99 
(6. 52) 

1.38 
(3 . 04) 

3.70 
(2 . 95) 

Ql_12 

413 .73 
(8.36) 

433.30 
(8.21) 

435.75 
(8.46) 

458 . 03 
(8 . 51) 

0.57 
(2 . 72) 

5.71 
(2.73) 

NHOS_2 

0.  50 
(0.01) 

0.48 
(0. 01) 

0.48 
(0.01) 

0.45 
(0.01) 

-1.  15 
(1. 82) 

-7  .  63 
(1.84) 

HDAY_2 

5.86 
(0.14) 

5.72 
(0.14) 

5.55 
(0.14) 

5.83 
(0. 17) 

-3  .  02 
(3 .48) 

1.95 
(3.90) 

HCOST_2 

1818.27 
(41. 08) 

1850.83 
(54 . 12) 

1924 .86 
(49.82) 

2294 .26 
(119.47) 

4  .  00 
(3 . 97) 

23.96 
(7 . 09) 

OPD_2 

15.  63 
(0.81) 

69  .  69 
(1.56) 

73  .  19 
(1.64) 

35  .  37 
(1.31) 

5.  02 
(3.25) 

-49.25 
(2.93) 

UPPER     G   I  ENDOSCOPY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

MEDIUM  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


OPDS_2 

P2_l 

P2_2 

P2_3 

P2_4 

P2_5 

P2_6 

P2_7 

P2_8 

P2_9 

P2_10 

P2_ll 

P2_12 

Q2_l 

Q2_2 


38  . 19 
(1. 28) 

50.  59 
(1.61) 

35.  07 
(1.54) 

14  .21 
(0.48) 

0.  14 
(0. 04) 

0.38 
(0.07) 

0.70 
(0. 13) 

43  .  13 
(1.59) 

17.  38 
(0.78) 

13  .49 
(0.36) 

0.  63 
(0. 17) 

93  .72 
(2.34) 

111. 10 
(2 .72) 

56.71 
(1.86) 

42  .  53 
(1.82) 


45.  54 
(1.35) 

61.  06 
(1.77) 

44.41 
(1.69) 

15.22 
(0.50) 

0.24 
(0. 06) 

0.41 
(0. 07) 

0.  74 
(0.15) 

48.81 
(1. 60) 

20.21 
(0.74) 

16.  19 
(0.39) 

1.83 
(0.31) 

109 .86 
(2.43) 

130. 07 
(2.73) 

63  .  07 
(1.83) 

49.25 
(1.80) 


39  .  07 
(1.26) 

66.06 
(1.80) 

49.28 
(1.74) 

15.  59 
(0.47) 

0.  07 
(0.03) 

0.  18 
(0. 03) 

0.71 
(0. 12) 

54  .26 
(1.80) 

24  .  08 
(0.95) 

17  .22 
(0.41) 

4  .  57 
(0.52) 

120. 32 
(2 . 60) 

144 .40 
(3 . 00) 

67  .46 
(1.83) 

53  .  38 
(1.80) 


40.  50 
(1.34) 

65.68 
(1.89) 

50.  01 
(1.83) 

14  .  06 
(0.47) 

0.27 
(0.09) 

0.41 
(0. 07) 

0.89 
(0.17) 

54  .71 
(1.67) 

28.98 
(1. 07) 

19.74 
(0.47) 

6.  13 
(0.69) 

120. 39 
(2.54) 

149 . 37 
(2.93) 

65.  43 
(1.88) 

52  .  63 
(1.86) 


-14.22 
(4 . 05) 

8  .  19 
(4.13) 

10.  98 
(5.47) 

2.43 
(4 . 52) 

-69.89 
(28. 36) 

-55.59 
(18. 07) 

-4  .  06 
(25. 64) 

11.  17 
(4.93) 

19  .  16 
(5.97) 

6.40 
(3 .52) 

149.97 
(33.23) 

9.51 
(3 . 24) 

11.  01 
(3 . 12) 

6.96 
(4.11) 

8  .  38 
(5.16) 


-11. 07 
(4.17) 

7.58 
(4.23) 

12  .  63 
(5. 62) 

-7  .  61 
(4.51) 

11.  44 
(45.94) 

-1.  69 
(23.74) 

19  .91 
(30.40) 

12  .  09 
(4.74) 

43.41 
(6.42) 

21.93 
(3.79) 

235. 34 
(41.50) 

9  .  58 
(3 . 20) 

14  .  84 
(3 . 08) 

3  .73 
(4.16) 

6.86 
(5.25) 


UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

MEDIUM  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


Q2_3 

Q2_4 

Q2_5 

Q2_6 

Q2_7 

Q2_8 

Q2_9 

Q2_10 

Q2_ll 

Q2_12 

NHOS_3 

HDAY_3 

HCOST_3 

OPD_3 

OPDS  3 


12  .96 
(0.40) 

0.  17 

(0. 05) 

0.29 
(0.04) 

0.  64 
(0. 10) 

38  .  11 
(1.49) 

17.90 
(0.72) 

15.  01 
(0.36) 

0.23 
(0. 09) 

94  .  82 
(2.47) 

112 .72 
(2 .78) 

0.29 
(0. 01) 

2  .  54 
(0.09) 

1081. 17 
(39.86) 

130.24 
(7 .28) 

42  .95 
(3.44) 


12  .  64 
(0.37) 

0.25 
(0. 06) 

0.31 
(0. 05) 

0.59 
(0.10) 

39.73 
(1.46) 

19  .26 
(0. 68) 

15.71 
(0.34) 

1.15 
(0.23) 

102 .80 
(2.39) 

122 . 06 
(2 . 64) 

0.28 
(0.01) 

2  .  54 
(0. 09) 

1072 . 69 
(37.48) 

202 .99 
(8.30) 

50.95 
(3.91) 


13  .  04 
(0.37) 

0.  10 
(0. 04) 

0.  18 
(0. 03) 

0.  55 
(0. 09) 

42.71 
(1.59) 

20.  53 
(0.72) 

16.  02 
(0.35) 

2.40 
(0.37) 

110. 18 
(2.49) 

130.71 
(2 .78) 

0.28 
(0.01) 

2  .43 
(0.08) 

1120. 18 
(40.27) 

194 . 08 
(7.13) 

40.  08 
(3 . 00) 


11.43 
(0.35) 

0.  24 
(0. 08) 

0.29 
(0.05) 

0.  73 
(0. 13) 

42  .  06 
(1.54) 

24  .  12 
(0. 84) 

16.83 
(0.35) 

1.  59 
(0. 27) 

107 . 49 
(2.45) 

131. 61 
(2 . 77) 

0.26 
(0.01) 

2  .21 
(0.08) 

1141. 86 
(46.42) 

158 . 57 
(5. 85) 

40  .  13 
(2 . 69) 


3  .21 
(4.10) 

-57 . 59 
(29.29) 

-42  .  39 
(17.99) 

-5.88 
(24 . 00) 

7  .  51 
(5.44) 

6.  59 
(5. 16) 

2  .  01 
(3 . 12) 

107 .95 
(37 . 66) 

7  .  17 
(3.36) 

7  .  08 
(3.14) 

-1.30 
(3.75) 

-4  .30 
(4 . 69) 

4  .43 
(5. 13) 

-4  .  39 
(5.39) 

-21.33 
(9 . 68) 


-9  .  51 
(4 . 02) 

-0.89 
(40.41) 

-5.41 
(21. 09) 

25.  00 
(28. 06) 

5.87 
(5. 34) 

25.22 
(5.60) 

7  .  12 
(3 . 13) 

37.74 
(30. 61) 

4  .  56 
(3.33) 

7  .82 
(3 . 13) 

-9  .  87 

(3.73) 

-12 .83 
(4 . 64) 

6.45 
(5.56) 

-21.88 
(5. 00) 

-21. 24 

(9 . 32) 


UPPER 

G  I  ENDOSCOPY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

M 

1987 

REDUCTION 
E  D  I  U  M 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P3_l 

137 . 87 
(3.32) 

149.20 
(3 . 37) 

152 .82 
(3.34) 

155. 52 
(3.47) 

2.43 
(3.18) 

4  .  24 
(3.24) 

P3_2 

92  .  52 
(2.78) 

101. 63 
(2 . 88) 

103 .30 
(2.83) 

106.27 
(2.94) 

1.  65 
(3 .97) 

4  .  57 
(4.05) 

P3_3 

41.87 
(1.37) 

43.20 
(1.27) 

45. 17 
(1. 28) 

45.40 
(1.33) 

4  .  57 
(4.18) 

5.  09 
(4.26) 

P3_4 

0.  59 
(0.15) 

0.76 
(0.14) 

0.77 
(0. 12) 

0.60 
(0.11) 

1.  03 
(23 .80) 

-20.83 
(23 . 14) 

P3_5 

1.03 
(0. 10) 

1.  17 
(0. 09) 

1.  12 
(0. 10) 

1.11 

(0. 12) 

-4  .  88 
(11. 68) 

-5.38 
(12.78) 

P3_6 

1.  78 
(0.23) 

2  .  39 
(0.32) 

2  .25 
(0.28) 

2  .  05 
(0.25) 

-6.  11 
(17 . 84) 

-14 .36 
(17. 13) 

P3_7 

521. 05 
(12 . 51) 

576. 59 
(13 . 43) 

569 . 69 
(12 . 82) 

629.91 
(13 . 85) 

-1.20 
(3 . 22) 

9.25 
(3.35) 

P3_8 

232 . 65 
(6. 66) 

263 .42 
(6.93) 

265.72 
(6.93) 

318 . 11 
(8.31) 

0.  88 
(3 .72) 

20.77 
(4.11) 

P3_9 

40.33 
(0.94) 

48.40 
(1. 07) 

50.  04 
(1. 05) 

56.  64 
(1.13) 

3  .  39 
(3 . 10) 

17  .  03 
(3.22) 

P3_10 

0.88 
(0.32) 

4  .  34 
(0. 66) 

8  .38 
(1. 08) 

10.  54 
(1.30) 

92  .98 
(29 . 12) 

142 . 92 
(33 . 54) 

P3_ll 

658 . 92 
(13 . 37) 

725.79 
(14 .36) 

722 . 51 
(13 .77) 

785. 43 
(14 .85) 

-0.45 
(2.74) 

8.22 
(2.85) 

P3_12 

891.57 
(17 . 62) 

989.20 
(18 .75) 

988 .23 
(18. 17) 

1103 . 55 
(20.34) 

-0.  10 
(2.64) 

11.56 
(2.80) 

Q3_l 

136. 62 
(3.44) 

137 . 51 
(3 . 25) 

140.99 
(3.21) 

140. 42 
(3.23) 

2  .  53 
(3.33) 

2  . 11 
(3.33) 

Q3_2 

104 . 05 
(3.16) 

104 . 67 
(3 . 00) 

107.86 
(2 .96) 

108 .01 
(2.98) 

3  .  05 
(4 . 02) 

3  .20 
(4.04) 

Q3_3 

29.  14 
(0.82) 

28  .  66 
(0.71) 

29  .  00 
(0.72) 

29  .  02 
(0.74) 

1.  18 
(3 . 53) 

1.  24 
(3 . 58) 

UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

*i  n  o  n 

1989 

O  1     o  o 

o  /  — o  o 

O  "7  OA 

0  / — 0  y 

Q3_4 

0 .  56 
(0. 11) 

0.82 
(0.14) 

o     o  o 

0.83 
(0. 13) 

A  CO 

U  .  Do 

(0. 10) 

x .  y  i 
(23.26) 

A  A      O  T 

- z  y  .  j  x 
(21. 62) 

Q3_5 

1 .  08 
(0.11) 

1 . 16 
(0. 10) 

1 .  12 
(0. 10) 

1.06 
(0.10) 

—  J  .  /  4 

(11. 63) 

0  00 
—  0  .  0  J 

(12 . 08) 

Q3_6 

1.73 
(0.21) 

O       *l  O 

2  .  12 
(0.29) 

»-)      A  A 

z  .  U  U 
(0.24) 

1.  b4 
(0. 19) 

— d  .  o  y 
(17 . 94) 

_  A  A      A  / 

z  z  .  y  4 
(16. 63) 

Q3_7 

479.29 
(11.10) 

495.95 
(11. 09) 

>1  O  *5  AO 

(10. 61) 

CIO      C  C 

bio . DD 
(11. 00) 

_  A      C  "7 

Z  .  D  / 
(3 . 09) 

4  .  D  0 
(3 . 15) 

Q3_8 

222 . 60 
(5.38) 

o  a  n  co 

2  41.58 
(5. 67) 

a  o  a  TO 
Z  J  Z  .  /  O 

(5.26) 

a  *7  c    o  >i 
Z  /  D  .  o  4 

(5.81) 

j  •  0  4 

(3.20) 

1/1  ID 

(3.36) 

Q3_9 

4  2.36 
(0.91) 

4  6.71 
(0.95) 

/I  A      A  £T 

49.26 
(0.97) 

c  ^    a  c 

D4  .  Z  D 

(1. 02) 

C     /  "7 
D  .  4  / 

(2.90) 

1  C    "I  C 
Xb  .  XD 

(2 . 98) 

Q3_10 

0.55 
(0.23) 

2.61 
(0.43) 

4.80 
(0.80) 

4  .  Do 
(0.76) 

Q  T     Q  A 

0  j  .  y  z 
(34.91) 

/  4  .  b  U 
(33  .28) 

Q3_ll 

615 .91 
(11.93) 

/TOO       /I  /T 

633.46 
(11. 92) 

^  1  ^     a  a 

62  4 . 2  2 
(11. 45) 

boo . y  D 
(11. 81) 

"1.4b 
(2 . 61) 

4  .  UJ 

(2 . 65) 

Q3_12 

O  O  O      C  T 

(15. 54) 

O  *7  C      A  / 

O  /  D  .  <J4 

(15. 55) 

O  CZ  *7      A  A 

(14 .95) 

QO  /  OA 

y  j  4  .  o  u 
(15. 93) 

Z  •  U  b 

(2.47) 

b  .  O  J 

(2.54) 

\TTJAC  A 

MnUb  4 

r\     o  a 

(0. 01) 

A      O  C 

(0. 01) 

U.OJ 

(0.01) 

A      1  A 

u .  /  y 
(0.01) 

-  JL  .  4  0 
(1.88) 

 Q      A  A 

—  O  .  Z  U 

(1.89) 

HDAY  4 

8.98 
(0. 18) 

8.80 
(0. 18) 

O       A  O 

8.48 
(0.17) 

O      C  A 

8.59 
(0.20) 

-j.OD 

(2.80) 

A      /  T 

—  Z  .  4  X 
(3 . 02) 

HCOST  4 

3144 . 02 
(61.73) 

3155. 17 
(69 . 18) 

3  2  8  3.82 
(68 . 51) 

3706 . 33 
(131. 06) 

>1  OO 

4  .  08 
(3 . 09) 

17  .  47 
(4.70) 

Ann  /I 

inn     —7  n 

±y  y .  / 1 

(8.71) 

J  4  /  .  /  D 

(9.80) 

^  A  a      r\  A 

J  4  4 . U4 
(8 . 68) 

Z  b  X  . Jo 
(7.72) 

T       A  ~7 

—  J. .  u  / 
(3.76) 

—  z  4  .  /  z 
(3.59) 

0PDS_4 

91.76 
(3.94) 

108.48 
(4.37) 

88  .38 
(3.49) 

92  .26 
(3.38) 

-18 . 53 
(5. 15) 

-14 . 95 

(5. 09) 

P4_l 

262 . 29 
(4.15) 

288. 31 
(4.24) 

297.26 
(4.15) 

307.43 
(4.36) 

3  .  10 
(2 . 06) 

6.  63 
(2.11) 

I 

F 

F 


>: 


UPPER 

G   I  ENDOSCOPY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

M 

1987 

REDUCTION 
E   D  I  U  M 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P4_2 

145. 95 
(3.29) 

167 . 58 
(3.46) 

172  .32 
(3.35) 

182 . 03 
(3 . 54) 

2  .83 
(2 .87) 

8  .  62 
(2.95) 

P4_3 

107 . 39 
(2 . 07) 

111. 22 
(1.95) 

115. 24 
(1.93) 

115.62 
(2 . 02) 

3  .  62 
(2.47) 

3  .95 
(2 . 53) 

P4_4 

1.93 
(0.28) 

1.76 
(0.21) 

1.  87 
(0.22) 

1.72 
(0.21) 

6.  14 
(17 . 18) 

-2.42 
(16. 94) 

P4_5 

2  .48 
(0.17) 

2  .  56 
(0. 16) 

2  .35 
(0.15) 

2.72 
(0.21) 

-8  .23 
(8 . 68) 

6.36 
(10. 23) 

P4_6 

4  .  27 
(0.35) 

5.  08 
(0.48) 

4  .  97 
(0.41) 

5.  08 
(0.43) 

-2  .  16 
(12 .45) 

-0.  00 
(12 . 66) 

P4_7 

835. 69 
(16. 06) 

933 .91 
(17.31) 

936.76 
(16.86) 

1017.43 
(18 . 08) 

0.31 
(2 . 59) 

8.94 
(2 . 68) 

P4_8 

365. 05 
(8 . 57) 

408 .35 
(8 . 39) 

415. 62 
(8.36) 

496. 17 
(10. 35) 

1.  78 
(2.90) 

21.51 
(3.26) 

P4_9 

70.  69 
(1.23) 

84  .  97 
(1.40) 

88.99 
(1.41) 

100. 50 
(1. 55) 

4.73 
(2.34) 

18.28 
(2.45) 

P4_10 

1.  67 
(0.42) 

7  .28 
(0.87) 

14  .81 
(1.40) 

19  .  06 
(1.72) 

103 . 25 
(22 . 60) 

161.71 
(26. 54) 

P4_ll 

1097 .98 
(17. 06) 

1222 . 22 
(18.41) 

1234 . 02 
(17.98) 

1324 .86 
(19 .31) 

0.97 
(2 . 11) 

8.40 
(2.18) 

P4_12 

1463 . 03 
(22 . 63) 

1630.57 
(23 .79) 

1649 . 63 
(23 . 52) 

1821. 03 
(26.42) 

1.  17 
(2 . 05) 

11.  68 
(2 . 18) 

Q4_l 

262 .79 
(4.18) 

269. 60 
(4.02) 

277 .76 
(3.90) 

280.08 
(3.95) 

3  .  03 
(2 . 08) 

3.89 
(2 . 09) 

Q4_2 

167 .31 
(3.76) 

176.28 
(3 . 64) 

182 . 10 
(3 . 50) 

186. 64 
(3 . 60) 

3  .30 
(2.86) 

5.88 
(2.90) 

Q4_3 

86.  59 
(1. 28) 

84  .23 
(1.12) 

86.32 
(1.14) 

84  .78 
(1.15) 

2  .  48 
(1.90) 

0.  66 
(1.91) 

Q4_4 

1.99 
(0.25) 

1.88 
(0.22) 

2  .  05 
(0.24) 

1.71 
(0.21) 

8  .  79 
(17.51) 

-8.93 
(16. 08) 

UPPER 

G  I  ENDOSCOPY 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

M 

E  D  I  U  M 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

i  n  o  i 

iyt>  / 

1988 

1989 

O  "7      o  o 

8  /— 88 

87-89 

Q4_5 

z  .  44 

Z  .  4  D 

2  .36 

2  .  50 

—  3  .  65 

2.06 

(0. 16) 

(0. 16) 

(0 . 15) 

(0 . 17) 

(8 . 79) 

(9.55) 

Q4_6 

4  .  ±y 

4.61 

4.44 

4  .  18 

-3.80 

-9.50 

(0. 32) 

(0.44) 

(0.37) 

(0.34) 

(12 .40) 

(12 . 03) 

Q4_7 

/ 4  D .  DO 

/ / y . uy 

773 .39 

810. 36 

-0.73 

4.01 

(13 . 86) 

(13 .71) 

(13.62) 

(13 . 71) 

(2.48) 

(2.49) 

y  4  o 

JDo . DZ 

JOli /X 

372 .31 

434 . 00 

—  2  .  4  6 

13.70 

(6.81) 

(6. 90) 

(6.52) 

(7.35) 

(2.49) 

(2 . 64) 

ha  q 
y4_y 

/  4  .  /  y 

oZ  .  Z  / 

86.  56 

93  .96 

5.21 

14.20 

(1.21) 

(1.24) 

(1.27) 

(1.35) 

(2 . 16) 

(2.23) 

V>4  iu 

/I  TO 
H  .   1  Z 

8  .22 

7  .  16 

74.29 

51.63 

(0.30) 

(0. 64) 

(1.01) 

(0.90) 

(25.41) 

(23.42) 

y4_±x 

n  n  n.  q    i  /i 
IUUo  .  J  4 

1  ft  il  o  /TO 

1U4  o . 69 

1051. 15 

1090. 44 

0.23 

3  .  98 

(14 .78) 

(14 . 65) 

(14 . 58) 

(14 . 66) 

(1. 97) 

(1. 98) 

y4_xz 

1  "3  C  A     Ol  a 

1Jd4 . y  b 

14  J  (J  .  4  0 

1423.46 

1524.44 

-0.48 

6 .  57 

(19.41) 

(19 . 17) 

(19. 03) 

(20.01) 

(1.89) 

(1.94) 

/i  /  .  4  o 

z  y  .  6  / 

26.39 

25.98 

-11.05 

-12 . 44 

(1.30) 

(1.32) 

(1.17) 

(1.25) 

(5.96) 

(6. 13) 

Q_REPEAT 

30.86 

30.41 

27.  67 

27.20 

-9.  01 

-10.55 

(1.44) 

(1.32) 

(1.21) 

(1.27) 

\  d  .  y  u ) 

(  c    n  a  \ 
\  b  .  U  4  ) 

N_REPEAT 

0.  10 

0.  10 

0  .  09 

0.  08 

-9.  10 

-11. 25 

(0. 00) 

(0. 00) 

(0. 00) 

(0.00) 

(5.88) 

(6. 00) 

UPPER 

G   I  ENDOSCOPY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

N 

5751 

6683 

7428 

8246 

11.  15 

23  .  39 

ALLOW 

266. 40 
(0. 79) 

281. 54 
(0.58) 

286. 67 
(0.52) 

289.48 
(0.48) 

1.  82 
(0.28) 

2.82 
(0.27) 

RVU 

320. 05 
(0.36) 

319 . 69 
(0.34) 

320.30 
(0. 34) 

318. 00 
(0.37) 

0.  19 
(0. 15) 

-0.  53 
(0.16) 

%_ASST 

0.  68 
(0. 11) 

0.  54 
(0. 09) 

0.  66 
(0. 09) 

0.45 
(0. 07) 

22.46 

-16. 70 

P_ASST 

0.88 
(0.17) 

0.91 
(0.17) 

1.  13 
(0 . 19) 

0.84 
(0 . 16) 

24  .  11 
(28.44) 

-7  .  97 
(25.87) 

Q_ASST 

0.  58 
(0. 10) 

0.  59 
(0.11) 

0.  66 
(0. 10) 

0.39 
(0. 07) 

12  .33 
(24 . 84) 

-34 . 54 

(21.46) 

P_ADD 

37  .  55 
(1.51) 

46.  07 
(1. 60) 

58  .  65 
(1.78) 

67  .20 
(1. 79) 

27.31 
(5.19) 

45.86 
(5.20) 

%_ADD 

17  .93 
(0.51) 

19  .  99 
(0.49) 

22  .31 
(0.48) 

25.03 
(0.48) 

11.  59 

25.21 

P_OTHER 

9  .  68 
(1.22) 

8  .  50 
(1.01) 

9.  52 
(1. 09) 

9  .  32 
(1. 03) 

12  .  08 
(17 . 42) 

9.65 
(16.96) 

%_OTHER 

2  .21 
(0. 19) 

2  .20 
(0.18) 

2  .  19 
(0. 17) 

2  .  15 
(0. 16) 

-0.  24 

-2  .41 

P_SURG3 

74  .  03 
(2.20) 

83.91 
(2 .27) 

86.48 
(2 . 16) 

84  .  10 
(2 . 06) 

3  .  07 
(3.74) 

0.24 
(3 . 65) 

%_SURG3 

22.85 
(0. 55) 

23.70 
(0. 52) 

23  .  67 
(0.49) 

22  .  39 
(0.46) 

-0.  15 

-5.  55 

NHOS_l 

0.  10 
(0. 00) 

0.  10 
(0. 00) 

0.  10 
(0. 00) 

0.  09 
(0. 00) 

-4  .  28 
(5.34) 

-12.84 
(5.07) 

HDAY_1 

0.  59 
(0. 03) 

0  .  59 
(0. 03) 

0.59 
(0. 03) 

0.  55 
(0. 03) 

-0.  67 
(6. 62) 

-6.  02 
(6.37) 

HCOST_l 

257 . 67 
(15.24) 

238 . 01 
(12 . 72) 

256. 61 
(13 .35) 

254 . 94 
(13 .46) 

7  .81 
(7.75) 

7  .  11 
(7 . 78) 

UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

OPD_l 

56.  59 

86.77 

87  .  12 

73  .48 

0.40 

-15 .31 

(2 . 64) 

(2.83) 

(2.73) 

(2 . 54 ) 

(4 . 54) 

(4 . 38) 

OPDS_l 

14  .38 

19  .85 

14  .28 

16.  09 

-28 . 09 

-18 . 98 

(1.58) 

(1.46) 

(1. 10) 

(1.27) 

(9.20) 

(9.74) 

Pl_l 

74  .  69 

80.  24 

81.  28 

82  .43 

1.30 

2  .  74 

(1.80) 

(1.77) 

(1.74) 

(1.66) 

(3.10) 

(3 . 02) 

Pl_2 

20.  19 

20.81 

22.44 

22  .  59 

7  .  85 

8  .  59 

(1.21) 

(1.22) 

(1.23) 

(1.20) 

(8.31) 

(8.20) 

Pl_3 

48  .  04 

53  .20 

52  .  68 

53  .75 

-0.96 

1.  05 

(1.03) 

(1.02) 

(0.94) 

(0.94) 

(2.60) 

(2 . 60) 

Pl_4 

2  .  67 

2  . 16 

2  . 15 

1.  94 

-0.  39 

-9  .  86 

(0.31) 

(0. 19) 

(0.25) 

(0.20) 

(14 . 63) 

(12 . 88) 

Pl_5 

1.70 

1.78 

2  .  01 

2  .  06 

12  .  87 

15.84 

(0. 13) 

(0. 11) 

(0 . 12 ) 

(0.11) 

(9.23) 

(8.87) 

Pl_6 

2  .  06 

2  .24 

2  .  00 

2  .  08 

-10. 51 

-6.86 

(0.21) 

(0.20) 

(0. 20) 

(0.20) 

(12 . 67) 

(12 . 61) 

Pl_7 

235. 64 

275. 66 

316.63 

309.59 

14  .86 

12  .31 

(5.88) 

(6.56) 

(7.31) 

(6.52) 

(3 . 56) 

(3.35) 

Pl_8 

102 . 04 

104 .80 

125.78 

134 .93 

20.  02 

28  .75 

(2.39) 

(2.33) 

(2.85) 

(3.11) 

(3 . 51) 

(3.71) 

Pl_9 

20.  64 

23.80 

27  .  22 

31.  07 

14  .37 

30.57 

(0.58) 

(0.61) 

(0 . 62) 

(0. 66) 

(3 . 65) 

(3.75) 

Pl_10 

1.39 

1.34 

1.74 

2  .  59 

30.  19 

94  .  12 

(0.45) 

(0.31) 

(0.49) 

(0.70) 

(43.33) 

(57 . 47) 

Pl_ll 

310. 33 

355 .90 

397 .91 

392 . 02 

11.  81 

10.  15 

( «  'X'W 

\  1  .  u  U  ) 

in  7t\ 
(  /  . 72 ) 

(  d  .  y  O  ) 

(2.93) 

(2.77) 

Pl_12 

412 . 37 

460.70 

523 .70 

526 . 95 

13  .  67 

14  .  38 

(7.83) 

(8.49) 

(9.57) 

(8 . 94) 

(2.78) 

(2 . 68) 

Ql_l 

74  .  39 

75.  18 

75.82 

73  .83 

0.  84 

-1.81 

(1.78) 

(1.67) 

(1. 65) 

(1.49) 

(3 . 12) 

(2 . 98) 

UPPER     G   I  ENDOSCOPY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

LOW  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


Ql_2 

Ql_3 

Ql_4 

Ql_5 

Ql_6 

Ql_7 

Ql_8 

Ql_9 

Ql_10 

Ql_ll 

Ql_12 

NHOS_2 

HDAY_2 

HCOST_2 

OPD  2 


23  .  16 
(1.37) 

43  .  99 
(0.71) 

3  .  17 
(0.39) 

1.80 
(0. 15) 

2  .25 
(0.22) 

211. 81 

(5.42) 

109 .32 
(2 . 35) 

21.75 
(0. 59) 

1.  17 
(0. 39) 

286. 20 
(5. 82) 

395. 52 
(7 . 27) 

0.49 
(0. 01) 

5.36 
(0. 13) 

1614 . 16 
(35.22) 

16.  69 
(0. 98) 


22  .  18 
(1.31) 

46.  19 
(0.70) 

2.47 
(0.22) 

1.73 
(0.11) 

2  .  53 
(0.22) 

228 .96 
(5. 59) 

106.48 
(2 . 15) 

22  .95 
(0.56) 

1.25 
(0.30) 

304 . 15 
(5.94) 

410. 63 
(7.32) 

0.46 
(0.01) 

5.  18 
(0. 12) 

1618.21 
(38.44) 

81.  66 
(1.98) 


24  .  39 
(1.31) 

45.05 
(0. 65) 

2  .  30 
(0.25) 

2  .  08 
(0. 12) 

1.99 
(0.22) 

262 . 61 
(6.33) 

122 .44 
(2.44) 

26.47 
(0.57) 

1.  51 
(0.45) 

338.43 
(6. 65) 

460.86 
(8.20) 

0.45 
(0.01) 

5.  13 
(0. 12) 

1737 .73 
(50. 63) 

93  .  02 
(1. 93) 


23  .70 
(1.22) 

43.98 
(0.61) 

2  .  09 
(0.21) 

2  .  06 
(0.11) 

1.99 
(0. 18) 

243 . 65 
(5.17) 

129 . 99 
(2 . 57) 

29  .  10 
(0.57) 

2  .  10 
(0. 66) 

317.48 
(5.51) 

447 .47 
(7.21) 

0.41 
(0.01) 

5.  02 
(0.14) 

1849.82 
(63 .20) 

36.37 
(1.21) 


10.  00 
(8.33) 

-2  .48 
(2 . 06) 

-6.75 
(13 . 62) 

20.28 
(9.39) 

-21.26 
(12 .31) 

14  .70 
(3 . 69) 

14  .  98 
(3.05) 

15.  33 
(3.48) 

20.82 
(43.44) 

11.  27 
(2.93) 

12  .23 
(2 . 68) 

-3  .33 
(1. 82) 

-1.  13 

(3.36) 

7  .  39 
(3.93) 

13  .91 
(3 . 38) 


6.86 
(8 . 07) 

-4  .78 
(2 . 00) 

-15. 08 
(12.29) 

19.01 
(8.81) 

-21.46 
(11.42) 

6.42 
(3.32) 

22  .  08 
(3.15) 

26.78 
(3.47) 

68.51 
(57 .86) 

4  .  38 
(2 . 66) 

8  .  97 

(2 .50) 

-9.95 
(1.77) 

-3.21 
(3 . 60) 

14  .31 
(4.57) 

-55.47 
(2.84) 


UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


J 


VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 

1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

OPDS_2 

49.36 
(1.53) 

58.24 
(1. 56) 

52  .  02 
(1.51) 

63  .85 
(1.73) 

-10. 67 
(3.73) 

9  .  63 
(4 . 00) 

P2_l 

53  .  61 
(1. 62) 

62  .91 
(1.73) 

75.  64 
(1.87) 

85.  33 
(1. 88) 

20.23 
(4 . 05) 

35.  64 
(4 . 06) 

P2_2 

38.70 
(1.54) 

47.  69 
(1. 64) 

60.  87 
(1.83) 

69.28 
(1.85) 

27  .  62 
(5. 16) 

45.25 
(5.18) 

P2_3 

12  .86 
(0.46) 

13  .27 
(0.43) 

12.74 
(0.39) 

14  .21 
(0.41) 

-4  .  01 
(4.37) 

7  .  07 
(4.46) 

P2_4 

0.  66 
(0. 09) 

0.  65 
(0. 12) 

0.48 
(0. 07) 

0.51 
(0. 07) 

-25.73 
(21.82) 

-21. 28 
(21.79) 

P2_5 

0.  57 
(0. 07) 

0.  54 
(0. 07) 

0.  60 
(0. 07) 

0.  54 
(0. 06) 

10  .24 
(18 . 03) 

-0.07 
(16. 50) 

P2_6 

0.76 
(0. 13) 

0.  69 
(0. 12) 

0.  88 
(0. 15) 

0.73 
(0. 11) 

27  .  84 
(27 . 53) 

5.80 
(23.41) 

P2_7 

42  .  08 
(1.79) 

48.76 
(1. 69) 

53  .  63 
(1. 62) 

56.47 
(1. 66) 

10.  00 
(4.80) 

15.  81 
(4 . 85) 

P2_8 

17  .  09 
(0. 67) 

18  .83 
(0.73) 

22  .  49 
(0.75) 

28  .81 
(0.83) 

19.45 
(5. 56) 

53  .  03 
(5. 87) 

P2_9 

15.  18 
(0.41) 

17  .  87 
(0.44) 

22  .  09 
(0.47) 

24  .31 
(0.47) 

23  .  62 
(3.61) 

36.  08 
(3 . 63) 

P2_10 

1.79 
(0.33) 

2  .  97 
(0.41) 

3  .  57 
(0.44) 

6.  62 
(0.65) 

20.  13 
(20.30) 

122.49 
(25. 82) 

P2_ll 

95.  68 
(2.47) 

111. 67 
(2 . 50) 

129.27 
(2 . 54) 

141. 80 
(2 . 53) 

15.76 
(3 . 19) 

26.98 
(3 . 18) 

P2_12 

112.77 
(2.81) 

130. 50 
(2.83) 

151.76 
(2.82) 

170. 61 
(2 . 88) 

16.  29 
(3 . 06) 

30.74 
(3 . 09) 

Q2_l 

62  .29 
(1.89) 

68.65 
(1.88) 

80.  07 
(1.96) 

89.99 
(1.96) 

16.  63 
(3.96) 

31.  08 
(3 . 96) 

Q2_2 

48.  25 
(1.84) 

54  .85 
(1. 84) 

66.71 
(1.93) 

76.26 
(1.94) 

21.  62 
(4 . 86) 

39  .  03 
(4.87) 

J 


UPPER 

G  I  ENDOSCOPY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q2_3 

11.  50 
(0. 37) 

11.  63 
(0.34) 

11.  33 
(0.32) 

11.  89 
(0.30) 

-2  .  64 
(4.01) 

2  .  17 
(3.93) 

Q2_4 

0.89 
(0 . 11) 

0.85 
(0. 13) 

0.  60 
(0. 08) 

0.  50 
(0. 07) 

-29 . 17 
(17.78) 

-41. 13 
(17. 14) 

Q2_5 

0.  67 
(0. 08) 

0.  53 
(0. 06) 

0.  58 
(0. 06) 

0.  55 
(0. 05) 

10.  07 
(17 . 11) 

3  .72 
(15.90) 

Q2_6 

0.  82 
(0. 13) 

0.64 
(0. 10) 

0.73 
(0. 12) 

0.  62 
(0. 09) 

13  .71 
(24 .32) 

-4  .52 
(21.30) 

Q2_7 

40.  68 
(1.97) 

40.72 
(1.73) 

43.36 
(1.46) 

43.81 
(1.46) 

6.  50 
(5.57) 

7.60 
(5.57) 

Q2_8 

18  .  05 
(0.69) 

18  .35 
(0. 68) 

21.  14 
(0.71) 

25.  63 
(0.75) 

15.20 
(5.33) 

39.70 
(5.48) 

Q2_9 

15.74 
(0.37) 

16.  07 
(0.35) 

19.07 
(0.36) 

19  .  59 
(0.35) 

18  .  69 
(3.14) 

21.91 
(3 . 07) 

Q2_10 

1.72 
(0.33) 

2  .  74 
(0.41) 

2  .46 
(0.39) 

3  .  02 
(0.41) 

-10. 37 
(20.87) 

10.  17 
(21.26) 

Q2_ll 

102 . 98 
(2.76) 

109 .37 
(2 . 63) 

123  .43 
(2.49) 

133 . 80 
(2.46) 

12.86 
(3.31) 

22  .  34 
(3 . 29) 

Q2_12 

121. 02 
(3.05) 

127 .72 
(2.90) 

144 . 57 
(2.74) 

159 .43 
(2 . 77) 

13  .20 
(3 . 12) 

24.84 
(3.14) 

NH0S_3 

0.30 
(0. 01) 

0.29 
(0. 01) 

0.  27 
(0. 01) 

0.27 
(0. 01) 

-5.41 
(3 . 56) 

-5.91 
(3.45) 

HDAY_3 

2  .  55 
(0. 09) 

2  .51 
(0. 08) 

2  .31 
(0. 08) 

2  .  34 
(0. 07) 

-7  .  60 
(4.48) 

-6.40 
(4.39) 

HC0ST_3 

1073 . 13 
(37 .75) 

1031. 02 
(33 . 04) 

1051. 89 
(35. 32) 

1196. 03 
(37 .35) 

2  .  02 
(4 . 69) 

16.  00 
(4.84) 

0PD_3 

133 . 18 
(6.88) 

197 . 13 
(6 . 51) 

224 . 04 
(7.14) 

171. 52 
(5. 50) 

13  .  65 
(4.90) 

-12.99 
(4.32) 

0PDS_3 

51.  33 
(2 . 97) 

58  .34 
(3.45) 

51.  83 
(3 . 09) 

56  .  04 
(2.93) 

-11. 16 
(7.95) 

-3  .95 
(7.77) 

UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

LOW 

PERCENT 

CHANGE 

T7&T?T  ART  V 
Vrti\lnDJjIj 

X  _7  O  U 

1  987 

X  _7  O  / 

1  QCC 

X  _7  O  O 

1  989 

X  _!7  O  _7 

o  7  _o  o 
o  /     o  o 

Q7  —  DQ 

IT  ~J  X 

1  97  fi^ 

X  Z.  /   •  U  J 

i  ro  24 

149  74 

9    9  R 

i    9  n 

(3.11) 

(3.24) 

(3 . 10) 

(2 . 98) 

(3 . 06) 

(3 . 00) 

8  R  67 

98    3  6 

i  00  63 

98  79 

2    3  0 

0    4  4 

(2 . 64) 

(2.76) 

(2 . 62) 

(2 . 51) 

(3 . 87) 

(3 .79) 

3  R  14 

41  68 

4  2  71 

4  3  81 

2    4  6 

R  11 

(1.14) 

(1.23) 

(1.20) 

(1.13) 

(4.11) 

(3 .99) 

P3  4 

1.87 

2  .  04 

1  92 

1  88 

—  6  02 

—  7  97 

(0.25) 

(0.23) 

(0.22) 

(0.21) 

(15.79) 

(15.44) 

P3  5 

1.88 

2  09 

2  13 

2  51 

2    2  0 

9  0    R  0 

(0.14) 

(0.14) 

(0.14) 

(0.15) 

(9.67) 

(10. 00) 

P3  6 

2.94 

2.55 

2    7  5 

2  69 

8  IT 

O  •  X  _> 

R    8  9 

(0. 37) 

(0.27) 

(0.28) 

(0.26) 

(15. 39) 

(14 . 68) 

P3  7 

488  02 

54  6    2  9 

57  5    9  8 

6R9    4 1 

R    4  ~\ 

9  O  71 

(12 . 19) 

(13 . 06) 

(12 .40) 

(13 . 34) 

(3.30) 

(3 . 42) 

P3  8 

210.07 

2  2  0    8  6 

2  5  5  02 

T  1  4    7  4 

1  R    4  6 

4  9    R 1 

(5.95) 

(5.77) 

(6. 52) 

(8.26) 

(3.94) 

(4 . 56) 

P3  9 

47.50 

52.33 

59  03 

7  3  R4 

X  C*  •  o  w 

4  D    R  T 

(1.32) 

(1. 06) 

(1.14) 

(1.33) 

(2 . 97) 

(3.26) 

P3  10 

4.51 

6 .  18 

5.91 

7  98 

—  4    4 1 

9  8  99 

(0.78) 

(0.97) 

(0.97) 

(1.03) 

(22 .26) 

(22.93) 

P3  11 

615.65 

693.2  3 

726  22 

809    1  5 

4    7  6 

1  6  79 

X  D  .  /  <£ 

(12.96) 

(13 .87) 

(13 .20) 

(14 . 10) 

(2.76) 

(2.85) 

P3  12 

825.72 

914.09 

981  24 

119?  89 

X  X  £t  «J  •  O  _7 

7     1  R 

(16. 82) 

(17 . 44) 

(17 . 16) 

(19 . 23) 

(2 . 68) 

(2.84) 

03  1 

135.78 

1  47  78 

14  7    T  R 

1  A  A  ao. 
X  *±  *i  •  DO 

—  n  in 

(3.41) 

(3.37) 

(3 . 13) 

(2.96) 

(3.11) 

(3 . 04) 

Q3_2 

100. 69 

108.46 

108 .86 

105. 14 

0.37 

-3  .  05 

(3 . 12) 

(3 . 07) 

(2.83) 

(2 . 67) 

(3.85) 

(3.75) 

27  .  66 

32.21 

31.25 

32  .  50 

-2  .  99 

0.  88 

j  Q3_3 

(0.75) 

(0.80) 

(0.74) 

(0.75) 

(3.40) 

(3.40) 

UPPER 

G   I  ENDOSCOPY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q3_4 

2  .20 
(0.29) 

2  .  17 
(0.24) 

2  .  09 
(0. 24) 

2  .  04 
(0.22) 

-3  .  52 
(15. 46) 

-6.  16 
(15. 09) 

Q3_5 

1.  92 
(0. 13) 

2  .  09 
(0.15) 

2  .21 
(0. 15) 

2  .  57 
(0. 16) 

5.87 
(9.96) 

23  .  01 
(10. 17) 

Q3_6 

3  .  15 
(0.38) 

2  .  61 
(0. 27) 

2  .  82 
(0.29) 

2  .  37 
(0.22) 

8  .  08 
(15. 22) 

-9  .  37 
(13 .49) 

Q3_7 

472  .79 
(11. 10) 

483 .79 
(10. 92) 

507 . 56 
(10. 31) 

569.74 
(11. 23) 

4  .91 
(3 . 10) 

17.77 
(3 . 24) 

Q3_8 

211. 65 
(5.42) 

207 .34 
(4 . 88) 

230.94 
(5.36) 

278  .36 
(5. 64) 

11.  38 
(3 . 50) 

34.25 
(3 . 60) 

Q3_9 

48  .  44 
(1. 00) 

49  .46 
(0. 94) 

55.99 
(1. 00) 

66.44 
(1. 13) 

13  .  19 
(2 . 77) 

34  .  33 
(2 . 97) 

Q3_10 

4  .  06 
(0.76) 

5.28 
(0.88) 

4  .  69 
(0.81) 

5.  04 
(0.80) 

-11. 21 

(22 . 66) 

-4.  60 

(22 . 49) 

Q3_ll 

608 . 57 
(11. 94) 

631. 57 
(11. 68) 

654 .91 
(11. 04) 

714 .41 
(11.91) 

3.70 
(2 . 54) 

13  . 12 
(2 . 64) 

Q3_12 

820.22 
(15.47) 

838.91 
(14 . 79) 

885. 84 
(14 . 43) 

992 . 77 
(15. 68) 

5.  59 
(2.46) 

18.34 
(2 . 57) 

NH0S_4 

0.89 
(0. 01) 

0.85 
(0.01) 

0.81 
(0. 01) 

0.77 
(0.01) 

-4  .31 
(1. 85) 

-8.94 
(1.78) 

HDAY_4 

8  .  50 
(0. 17) 

8  .28 
(0. 16) 

8  .  03 
(0. 16) 

7  .  92 
(0.17) 

-3  .  06 
(2 . 72) 

-4.  37 
(2 .79) 

HC0ST_4 

2944 .96 
(56.89) 

2887 .24 
(54 . 59) 

3046.23 
(65.46) 

3300.79 
(76.48) 

5.51 
(2.95) 

14  .  32 
(3.25) 

0PD_4 

206 .46 
(8 . 56) 

365.57 
(8.32) 

404 . 17 
(8 . 77) 

281.37 
(7 . 08) 

10.  56 
(3.31) 

-23 . 03 
(2 . 99) 

0PDS_4 

115. 07 
(3.91) 

136.43 
(4.21) 

118 . 13 
(3.83) 

135.97 
(3.78) 

-13 .41 
(4.17) 

-0.  34 
(4.15) 

P4_l 

255.93 
(3.96) 

290 . 09 
(4.13) 

307 . 16 
(4 . 04) 

317 . 50 
(3.85) 

5.  89 
(1. 99) 

9.45 
(1.95) 

UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

LOW  PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

i  o  o  o 

1988 

t  o  o  o 

1989 

87- 

88 

87- 

89 

P4_2 

144.55 

166.86 

TOO        O  A 

183 . 94 

TOO  /" 

190.66 

10 . 

2  3 

14  . 

26 

(3 . 17) 

(3.32) 

(3 . 28) 

(3.15) 

(2  . 

79) 

(2  . 

74) 

P4_3 

96.04 

T  o  O      T  r~ 

108.15 

i  o  o  to 

108.13 

T    T    T         ^7  O 

111.78 

-0  . 

02 

3  . 

35 

(1. 79) 

(1. 87) 

(1.77) 

(1.70) 

(2  . 

38) 

(2. 

33) 

P4_4 

r~      o  t 

5.21 

4  .  o4 

4  .  55 

A        O  O 

4.33 

—  6  . 

T  A 

14 

T  O 

-10  . 

cr  o 

58 

(0.45) 

(0.36) 

(0.37) 

(0.33) 

(10. 

61) 

(10. 

11) 

P4_5 

A        1  C 

4  .  15 

A        A  1 

4.41 

4.74 

rr      t  t 

5.11 

7  . 

A  C\ 

49 

16 . 

10 

(0.24) 

(0.22) 

(0.23) 

(0.23) 

(7. 

31) 

(7  . 

23) 

P4  6 

5.76 

r~       a  —j 

5.47 

cr  /to 

5.63 

r~  CO 

5.50 

2  . 

O  "7 

97 

0  . 

63 

(0.50) 

(0.39) 

(0.41) 

(0.36) 

(10. 

36) 

(9- 

75) 

P4  7 

7  65.74 

870.71 

946.24 

T    O  O  CT         A  *""J 

1025 . 47 

8  . 

67 

17  . 

77 

(14 .81) 

(16.22) 

(16. 15) 

(16.85) 

(2. 

63) 

(2. 

69) 

Ti  A  O 

F4  o 

A  A        A  C\ 

344.49 

>1  O  o      o  c\ 

4  03.29 

/—TO  O 

478 . 49 

17  . 

O  ""7 

07 

38  . 

90 

(7.11) 

(6.86) 

(7.96) 

(9.91) 

(3  . 

05) 

(3  . 

50) 

TD  A  Q 

TOO        O  O 

108.3  3 

TOO        O  O 

12  8 . 9  3 

t  cr 

15  . 

o  cr 

25 

37  . 

16 

(1.61) 

(1.43) 

(1. 52) 

(1.71) 

(2  . 

22) 

(2  . 

37) 

r4  1U 

/ .  by 

T  o       /  a 

T    T         O  O 

11.22 

T  TO 

17  .  19 

6  . 

95 

63  . 

78 

(1. 02) 

(1.13) 

(1.22) 

(1.47) 

(15. 

89) 

(17. 

65) 

ir  4    X  _L 

lUi 1 .  fa  / 

lien    o  a 

TOCO       A  T 

1253 . 41 

T    O   A  O        O  ""7 

1342.97 

7  . 

98 

15  . 

69 

(15.75) 

(17.22) 

(17 . 17) 

(17 .80) 

(2  . 

09) 

(2  . 

13) 

lr  4     X  Z 

1656 . 70 

TOOT          A  /" 

1821.46 

10  . 

06 

21. 

00 

(20.46) 

(21. 61) 

(22 .31) 

(24 .25) 

(2  . 

06) 

(2  . 

16) 

291.62 

o  o  o      o  o 

3  03.23 

3  08.49 

3  . 

98 

5  . 

79 

(4.24) 

(4.20) 

(4.01) 

(3 .77) 

(1- 

99) 

(1. 

94) 

Q4_2 

172 . 10 

185.48 

199 . 97 

205. 10 

7  . 

81 

10. 

58 

(3.75) 

(3.69) 

(3.51) 

(3.36) 

(2. 

74) 

(2. 

69) 

Q4_3 

83  .  14 

90.  04 

87  .  62 

88.  37 

-2  . 

68 

-1. 

86 

(1.20) 

(1.24) 

(1.18) 

(1.11) 

(1. 

90) 

(1. 

85) 

Q4_4 

6.25 

5.49 

5.  00 

4  .  63 

-8. 

96 

-15. 

61 

(0. 55) 

(0.38) 

(0.39) 

(0.35) 

(9. 

94) 

(9. 

45) 

UPPER 

G   I  ENDOSCOPY 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

LOW 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

Q4_5 

4  .  39 

4  .35 

4  .88 

5.  18 

12  .  12 

19.07 

(0.25) 

(0.22) 

(0.24) 

(0.23) 

(7.50) 

( 1 . 29} 

Q4_6 

6.23 

5.79 

5.  55 

4  .  97 

-4  .  13 

-14. 12 

(  0  .  49  ) 

(0.40) 

(0.41) 

(0.32) 

(9 . 94 ) 

(8.87) 

Q4_7 

725.29 

753 .46 

813 . 53 

857  .20 

7  .  97 

13  .77 

(13.31) 

(13.35) 

(13 .25) 

(13 . 60) 

(2.50) 

(2.53) 

Q4_8 

339 . 02 

332 . 17 

374 . 51 

433 . 99 

12  .75 

30.  65 

(6. 64) 

(5.94) 

(6. 53) 

(6.98) 

(2.66) 

(2 .76) 

Q4_9 

85.93 

88  .49 

101. 53 

115. 14 

14  .74 

30. 11 

(1.33) 

(1.26) 

(1.34) 

(1.45) 

(2.08) 

(2 . 17) 

Q4_10 

6.95 

9  .26 

8  .  65 

10. 15 

-6.  65 

9.60 

(0.96) 

(1. 06) 

(1.06) 

(1.12) 

( 16 . 17) 

(16. 64) 

Q4_ll 

997 .74 

1045. 08 

1116. 76 

1165. 69 

6.86 

11.  54 

(14 . 28) 

( 14 . 23 ) 

(14 . 10) 

(14 . 41) 

(1. 92) 

(1.94) 

Q4_12 

1336.76 

1377 .26 

1491. 27 

1599. 68 

8  .  28 

16. 15 

(18 . 66) 

(18 . 11) 

(18 . 38) 

(19 . 24) 

(1. 87) 

(1.92) 

P_REPEAT 

23  .  03 

25.  05 

25.  07 

24  .23 

0.  08 

-3.29 

(1.15) 

(1. 12) 

(1. 07) 

(1. 00) 

(6. 20) 

(6. 00) 

Q_REPEAT 

27  .  28 

28.47 

27  .  55 

26.40 

-3  .23 

-7.28 

(1.34) 

(1.26) 

(1.16) 

(1.08) 

(6. 00) 

(5. 82) 

N_REPEAT 

0.  09 

0.  09 

0.  09 

0.  08 

-3  .  24 

-7.40 

(0. 00) 

(0.00) 

(0. 00) 

(0. 00) 

(5. 99) 

(5.80) 

PROSTATECTOMY 

PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

HIGH 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987  1988 

1989 

87-88 

87-89 

N 

Z  4  DU 

Z  /  O  *i 

P370 

-6.39 

-14.87 

ALLOW 

1203 .75 

1268 . 00 

1227.29 

1210. 36 

-3  .21 

-4  .  55 

/  O     A  A  \ 

(2 . 44  J 

c  9  r  n  i 

CP  591 

CO  341 

(0.32) 

RVU 

1123 . 16 

1127 . 02 

1123 . 47 

1127.84 

-0.32 

0  .  07 

f  1      DO  \ 

f  1     7  1 

M    9  7  1 

CI  961 

(0.23) 

(0.23) 

%_ASST 

2.90 

3.45 

3  .22 

2  .83 

-6.  52 

-18 . 02 

^  u . J4 ; 

c  n  3  51 

CO    3  51 

CO    34  1 

P_ASST 

8  .  03 

9  .80 

9  .  49 

6.  56 

-3  .  16 

-33 . 08 

CI     1  f> 1 

M    19  1 

CI  351 

CO  911 

(18.36) 

(15.31) 

Q_ASST 

6.32 

7  .  14 

6.  67 

5.75 

-6.  59 

-19.49 

c  n  ri  ^ 

c n  771 

CO  781 

CO  741 

(15.30) 

(14.98) 

P_ADD 

31.81 

33.25 

32  .  56 

38  .  04 

-2  .  05 

14.41 

( o  m  i 

CI     Q  R  1 

CP    13  1 

CP  371 

C  8    74  1 

C9  291 

%_ADD 

15.55 

15.  45 

13  .74 

16.88 

-11. 06 

9  .  27 

c  n  731 

c  n  fiR  1 

CO  671 

CO  771 

P_OTHER 

15.40 

14  .  52 

13  .90 

17  .  08 

-4  .  32 

17  .  60 

CP  101 

(1    9  01 

(2.01) 

C  2    4  31 

( 19 . 05) 

(21 . 261 

%_OTHER 

3  .35 

3  .  74 

3  .  18 

3  .  50 

-14.74 

-6.25 

CO    3  61 

(0    3  61 

CO    3  41 

(0.38) 

P_SURG3 

27  .  06 

27  .  28 

29  .  59 

29  .  03 

8  .44 

6.41 

C  P    3  51 

CP    3  11 

CP    5R 1 

CP    7  3  1 

C  1  P    7  01 

C 1 3  111 

%_SURG3 

14  .45 

13  .  65 

14  .35 

12  .91 

5.  14 

-5.41 

<  O  711 

c  n     5  i 

c  n  fiQ  i 

c  n  fiQ  i 

NHOS_l 

0.  09 

0.  07 

0.  08 

0.08 

5.77 

4  .  67 

(0. 01) 

(0. 01) 

(0.01) 

(0.01) 

(10. 35) 

(10.46) 

HDAY_1 

0.40 

0.38 

0.39 

0.44 

1.  64 

13  .96 

(0. 03) 

(0.03) 

(0. 03) 

(0. 04) 

(12 . 50) 

(13 . 58) 

HCOST_l 

225.51 

214 . 59 

220.61 

278 . 87 

2  .81 

29.96 

(19 . 42) 

(21.77) 

(21.45) 

(30.44) 

(14 . 24) 

(17 . 44) 

PROSTATECTOMY 


L 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


OPD_l 

41.39 

75.41 

82.96 

72  .  54 

10  .  01 

-3  .81 

\  Z  .  Z  «5  ) 

(  7     S3  9  i 

(a   n n i 

(  7    S3  A  1 

11     1  D  1 
( / . lb) 

OPDS_l 

21.  64 

23  .  58 

18.41 

22.71 

-21.91 

-3.70 

(  9    A  A  1 

f  9  T7^ 

( 9    17  1 
I Z  .  X  /  j 

(  9     Rfl  1 

^  X  -J  •  DJ.J 

MA  All 
^  X*±  •  D  X  ) 

Pl_l 

115. 18 

123  .  38 

128.98 

134 . 50 

4  .  54 

9  .  02 

(  9    77  \ 
(A . II) 

M>    $3  Q  1 

(  7     <~>Q  1 

(  7    A  A  1 

(  7    A  7  1 

^  O  .  DO  j 

Pl_2 

44  .  50 

51.  47 

53  .36 

56.  81 

3  .  69 

10.  38 

M    Q  9  1 
\  x .  y  z  ; 

f  9    9  11 
^  z  .  z  x ; 

M    4  Q  1 

f  A    9  R  1 

IP,    A  7  1 

Pl_3 

54  .49 

53  .  11 

52  .  62 

51.  70 

-0.91 

-2  .  65 

\  x  .  <±  j  ; 

M     9  Q  1 

^  x . z^ ; 

M     1  $3  1 

^  x . xo ; 

m  t  n  i 

Ml    R7  1 

Pl_4 

9  .47 

11.  54 

14  .  75 

18.  53 

27.80 

60.57 

f n  7  n  i 

/ n  77 \ 

( n  q  a  i 

M     9  7  1 

^  x .  z  j  ; 

n  n    ft  R  1 

M  9  All 

Pl_5 

5.  99 

6.29 

6.  56 

6.21 

4  .36 

-1.14 

f  n  9  a  i 

^  U  .  Z  D  ^ 

/•  O    9  ft  1 
^  U  .  Z  D  ^ 

( n  9  q  i 

f  r  r  n  i 

(  P,    1  A  1 

( b . X4  J 

Pl_6 

0.  66 

0.81 

1.  37 

1.21 

68.88 

49.28 

^  U  •  X  Z  ^ 

( n  9  7  1 
I  u . zj ; 

( n  9  r  i 

f  7 1    7  11 

MA    9  Q  1 

^  J  H  .  Z  l?  J 

Pl_7 

305.62 

305.94 

330. 12 

347 . 84 

7.90 

13  .  69 

m  7  7  n  i 

M  9    1  R  1 

m  7  r  n  i 

MR    7  A  1 

f  R    Q  A  ^ 

f       A  0  1 

Pl_8 

115.90 

131. 55 

126.67 

150. 81 

-3  .71 

14.64 

f  A    HQ  1 

f  A    7  9  1 

(A    Q  1 

f  R    4  6  1 

f  R    9  1  ^ 

(  R    AQ  1 

Pl_9 

26.  13 

28.30 

34  .  50 

42.46 

21.91 

50.  06 

f  n  r  9  \ 

^  \J  •  3  O  ) 

( n  q  7 1 

M     7  7  1 

^  A    R7  1 

(  R    Q  A  1 

Pl_10 

0.  64 

3  .  11 

3  .  13 

3.85 

0.  60 

24  .  10 

(0.24) 

(0.77) 

(0.72) 

(1.72) 

(33 .78) 

(60.53) 

Pl_ll 

420.80 

429 . 32 

459. 10 

482 . 34 

6.94 

12  .35 

(13 .96) 

(12 . 84) 

(14 . 02) 

(16. 00) 

(4.43) 

(4.78) 

Pl_12 

536.70 

560. 87 

585.78 

633 . 15 

4  .  44 

12.89 

(16.82) 

(15.91) 

(17 . 13) 

(19 . 62) 

(4.17) 

(4 . 50) 

Ql_l 

114 .75 

115. 07 

120.95 

121. 07 

5. 11 

5.21 

(2 . 64) 

(2 . 54) 

(2.73) 

(2.82) 

(3.24) 

(3.30) 

[ 


PROSTATECTOMY 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 
1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


Ql_2 

47.48 

49.73 

51.29 

53  .41 

3  .  14 

7.40 

(2 . 02) 

(2.06) 

(2 . 11) 

(2 . 13) 

(5.93) 

(5.96) 

Ql_3 

51.  23 

47.98 

47.70 

46.24 

-0.  58 

-3  .  63 

(1. 08) 

(0. 94) 

(0.91) 

(1.01) 

(2.72) 

(2.87) 

Ql_4 

9.40 

10.46 

13  .  57 

13  .91 

29.75 

33  .  05 

(0. 67) 

(0. 69) 

(0.86) 

(0.91) 

(10 . 56) 

(10.88) 

Ql_5 

5.82 

5.99 

6.79 

6.41 

13  .45 

6.98 

(0.22) 

(0. 24) 

(0.26) 

(0.27) 

(5.92) 

(6. 04) 

Ql_6 

0.70 

0.71 

1.18 

1.01 

65.  55 

42  .  16 

(0. 17) 

(0.11) 

(0. 19) 

(0 . 18) 

(30.72) 

(30. 12) 

Ql_7 

240.23 

224 . 57 

250.98 

260. 38 

11.  76 

15.94 

(0. 00) 

(8 . 68) 

(10. 10) 

(11. 32) 

(5.93) 

(6. 35) 

Ql_8 

111. 92 

118 . 88 

118 . 34 

138.74 

-0.45 

16.71 

(3.91) 

(3 . 97) 

(4.37) 

(4.58) 

(4.97) 

(5 . 09) 

Ql_9 

25.  56 

26.31 

33.76 

38  .  53 

28.30 

46.44 

(0.77) 

(0.81) 

(0.90) 

(1.14) 

(4 . 60) 

(5.29) 

Ql_10 

0.  59 

2  .  64 

2  .33 

2  .42 

-11.70 

-8.24 

(0.22) 

(0 . 57) 

(0. 59) 

(1. 56) 

(30. 87) 

(62 . 93) 

Ql_ll 

354.98 

339 . 64 

371.93 

381.45 

9  .  51 

12  .31 

(10.44) 

(9.17) 

(10.43) 

(11. 81) 

(4 . 09) 

(4.40) 

Ql_12 

466.89 

458 . 52 

490.27 

520. 19 

6.93 

13  .45 

(13 . 00) 

(11.76) 

(13 . 22) 

(14.93) 

(3.86) 

(4.14) 

NHOS_2 

0  .93 

0.93 

0.93 

0.93 

0.46 

0.  56 

(0.01) 

(0. 00) 

(0 . 00) 

(0.01) 

(0.75) 

(0.76) 

HDAY_2 

7.27 

7  .21 

6.97 

6.71 

-3  .26 

-6.91 

(0.17) 

(0. 19) 

(0.17) 

(0. 18) 

(3.59) 

(3 . 62) 

HCOST_2 

3166. 10 

3245. 35 

3167 . 74 

3117.48 

-2  .  39 

-3  .  94 

(53 . 79) 

(55. 81) 

(58.79) 

(74 . 09) 

(2 . 50) 

(2.86) 

OPD_2 

1.  03 

4  .  01 

3  .  64 

0.  88 

-9  .  13 

-78 . 07 

(0.48) 

(1. 00) 

(0.94) 

(0.46) 

(34 . 37) 

(27 . 52) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 

1988  1989 

PERCEN 1 
87-88 

/"ITT  7S  XT  ^  "C 

87-89 

OPDS_2 

0.91 
(0.39) 

2  .  08 
(0. 68) 

2  .39 
(0.79) 

2  .  54 
(0.95) 

15.  02 
(49.83) 

22  .  02 
(56. 18) 

P2_l 

43.29 
(2.33) 

45.59 
(2.30) 

46.  94 
. obj 

49  .  65 
(2.71) 

2  .  96 
(7. 55) 

8.91 
(7.80) 

P2_2 

35.32 
(2.22) 

38  .  12 
(2.23) 

38  .  16 

42.91 
(2 . 64) 

0.  12 
(8 . 68) 

12  .  57 
(9.07) 

P2_3 

4  .  77 
(0.39) 

4  .  56 
(0.35) 

5.  06 
\  U  .  J  y ; 

3  .  87 
\  U  .  J  fo  ) 

11.  16 
(11. 57) 

-14.95 
(10.99) 

P2_4 

0.24 
(0. 12) 

0.  19 
(0. 09) 

0.40 
(0.15) 

0.  99 
(0.30) 

107.73 
(93.70) 

419 .49 
(165.24) 

P2_5 

0.36 
(0. 10) 

0.21 
(0. 07) 

0.  63 

/A      T   A  \ 

(0. 14) 

0.  57 
( 0 . lb ) 

196.74 
(73.37) 

169.94 
(79. 37) 

P2_6 

0.  03 
(0. 02) 

0.  15 
(0. 07) 

0.  04 
[ U . Uz ) 

0.  02 

-71. 03 
(49.74) 

-83 .91 
(48 . 89) 

P2_7 

92  .  32 
(3 . 06) 

94  .  68 
(2.99) 

105. 67 

\  J  .  Z  J  ) 

109 . 12 

11.  61 
(4 . 65) 

15.25 
(4.84) 

P2_8 

184 . 27 
(2.33) 

199 .45 
(2.31) 

192 . 07 

207 . 05 
(2.34) 

-3.70 
(1. 66) 

3.81 
(1.65) 

P2_9 

43  .  18 
(0. 94) 

47  .85 
(1. 10) 

53  .  06 
( 1 . 01) 

60.  69 
(1. 18) 

10.  88 
(3 . 12) 

26.84 
(3.37) 

P2_10 

0.40 
(0.25) 

0.  69 
(0. 28) 

0.20 
(0. 15) 

0.  56 
(U.ZoJ 

-70. 23 
(45.85) 

-19. 16 
(55.34) 

P2_ll 

135. 62 
(4 . 04) 

140. 27 
(3.85) 

152 . 61 

(A 

158 . 78 
^  4  .  b  / ; 

8  .  80 
(4.13) 

13  . 19 
(4 . 32) 

P2_12 

319 . 89 
(4 . 89) 

339.72 
(4.77) 

344 . 68 
(5. 12) 

365. 83 
(5. 50) 

1.46 
(2 . 06) 

7.69 
(2.14) 

Q2_l 

54  .  64 
(2 .95) 

51.88 
(2 . 50) 

51.  99 
(2.72) 

57  .  79 
(3 . 06) 

0.20 
(7 . 13) 

11.  38 
(7.62) 

Q2_2 

46.  59 
(2 . 87) 

44  .  74 
(2.46) 

43.42 
(2 . 61) 

51.  04 
(3.01) 

-2  .  94 
(8. 03) 

14.07 
(8 . 68) 

PROSTATECTOMY 


PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

HIGH 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

198  6 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

Q2_3 

5.00 

A  /TO 

4  .  68 

5.04 

4.03 

7  .  57 

-13 . 93 

(0.38) 

(0.34) 

(0.36) 

(0.35) 

(10.71) 

(10.47) 

Q2_4 

0.27 

0.15 

0.29 

0.68 

94.11 

347.49 

(0.14) 

(0.08) 

(0. 10) 

(0.22) 

(84 . 48) 

(156.76) 

Q2_5 

o .  2  9 

0.1/ 

0.55 

0.48 

227.50 

190.22 

(0. 08) 

(0.05) 

(0. 11) 

(0. 12) 

(75.27) 

(77.06) 

y  z  b 

n  no 
U  .  UZ 

n    t  t 
U  .  XX 

n  no 

0.01 

—71. 56 

-90.48 

(0. 02) 

(0.08) 

(0. 02) 

(0.01) 

(69 .48) 

(68 .31) 

n  o  "7 
yz  / 

"7  "7    r  n 

1 1  ii 

/  /  .  Z  Z 

O  T  in 

o x .  xy 

8  6.04 

5  .  15 

11.43 

(2 . 63) 

(2.42) 

(2.32) 

(3.22) 

(4.34) 

(5.21) 

no  d 

yz_o 

ICO      O  Q 

lb j .  zy 

X66 . 4  y 

160.62 

179.05 

-3.53 

7  .  54 

(1.85) 

(1. 68) 

(1.75) 

(2.01) 

(1.46) 

(1.57) 

r\i  q 

y  z  y 

4  X  .  Z  1 

42.70 

4  6.16 

49.76 

8  .  09 

16 .  52 

(0.83) 

(0.76) 

(0.78) 

(0.83) 

(2 . 55) 

(2 . 64) 

y  Z  J-  <J 

n    o  c 
U.Jo 

n  n 
U  .  6  U 

0.20 

0  .  17 

-65.75 

-71.21 

(0.22) 

(0.24) 

(0. 15) 

(0. 09) 

(47 .26) 

(43 . 33) 

v!Z  J-  J- 

1  t  1  1/1 
X  J  Z  .  J.  4 

1  1 Q  in 
xzy . XU 

IT)  TO 
JL  J  6  m  lo 

14  J . 8  3 

3  .  16 

11.41 

(4.11) 

(3 . 54) 

(3.71) 

(4 . 63) 

(3 . 97) 

(4.51) 

V  ^    -1-  ^ 

Z  i?  D  .  t  J 

z  y  d  .  d  y 

O  Q  o    d  n 

z  y  j  .  o  u 

000  00 

-0.61 

9.23 

(4 . 50) 

(3.96) 

(4.12) 

(5. 08) 

(1.93) 

(2.18) 

u  .  xy 

U  .  X6 

0  .  18 

0  .  18 

7.76 

10 .  54 

(0.01) 

(0. 01) 

(0. 01) 

(0.01) 

(7.67) 

(7.76) 

unav 

nUn  X  J 

X  .  J  X 

X  .  Z  U 

1.23 

1.31 

2.30 

9.20 

(0. 09) 

(0. 09) 

(0. 09) 

(0. 10) 

(10. 13) 

(10.83) 

I  ±  v —  w  O  J.  _) 

Djo.o; 

CQ/I        O  C 

D  y  4  .  ZD 

6  / 1 .  y  D 

726 . 78 

13  .  07 

22.30 

(45.36) 

(38.97) 

(48 . 65) 

(50.88) 

(10. 49) 

(10.78) 

0PD_3 

69  .  34 

125. 29 

151. 15 

120 . 01 

20.  65 

-4.21 

(5.64) 

(8.15) 

(9 . 92) 

(9 . 07) 

(10.24) 

(9.73) 

0PDS_3 

19  .  07 

24  .  01 

33  .  13 

32.71 

37.98 

36.21 

(2 . 03) 

(2 .99) 

(3.94) 

(4 . 02) 

(20. 60) 

(20. 85) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 

1988  1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P3_l 

53  .26 
(2 . 79) 

56.61 
(2.76) 

61.  24 
(3 . 09) 

62  .  57 
(3.31) 

8  . 19 
(7.32) 

10.  53 
(7.61) 

P3_2 

30.  19 
(2 . 51) 

30.49 
(2.46) 

32.91 
(2.76) 

32  .  52 
(2.98) 

7  .93 
(12 . 13) 

6.  64 
(12 . 68) 

P3_3 

12  .  60 
(0.79) 

13  .71 
(0.77) 

14  .  38 
(0.72) 

15.  83 
(0.81) 

4  .90 
(7 . 68) 

15.46 
(8  . 17) 

P3_4 

1.61 
(0.31) 

1.86 
(0.40) 

3  .36 
(0.54) 

2.73 
(0.44) 

80.  69 
(35.87) 

46.  75 
(32 . 05) 

P3_5 

8.  57 
(0. 37) 

9.97 
(0.39) 

10.  14 
(0. 38) 

10.77 
(0.43) 

1.  63 
(5.46) 

7.98 
(5.83) 

P3_6 

0.23 
(0. 11) 

0.55 
(0.20) 

0.42 
(0.15) 

0.41 
(0.21) 

-24 . 17 
(44.43) 

-26. 00 
(51.74) 

P3_7 

334  .46 
(16. 05) 

337 .96 
(14 .93) 

375.86 
(15. 33) 

380.72 
(16 .80) 

11.21 
(6.33) 

12  .  65 
(6. 65) 

P3_8 

172 .46 
(9.36) 

215.56 
(10. 77) 

231. 52 
(13.07) 

279 . 07 
(15.62) 

7.41 
(7.86) 

29.46 
(8.80) 

P3_9 

42  .91 
(1.36) 

46.  82 
(1.30) 

50.  01 
(1.37) 

57.  61 
(1.72) 

6.81 
(4 . 04) 

23  .  04 
(4.61) 

P3_10 

1.  68 
(0.82) 

3  .74 
(0.98) 

5.46 
(1.57) 

4  .  08 
(1.48) 

46.  04 
(49 . 47) 

9.  05 
(47.43) 

P3_ll 

387 .72 
(16.40) 

394 . 57 
(15. 23) 

437 . 10 
(15 . 85) 

443 . 29 
(17 . 16) 

10.  78 
(5. 57) 

12  .  35 
(5.82) 

P3_12 

560. 18 
(21.35) 

610. 13 
(21.29) 

668 . 62 
(23 . 17) 

722 . 35 
(26.57) 

9  .  59 
(5.16) 

18  .  39 
(5.58) 

Q3_l 

53  .  77 
(2 . 92) 

53  .  03 
(2.59) 

55.  00 
(2 . 61) 

56.  64 
(3 . 01) 

3  .70 
(6.93) 

6.  80 
(7.48) 

Q3_2 

31.  63 
(2 . 66) 

29  .  08 
(2.36) 

27.82 
(2 . 29) 

28.80 
(2.73) 

-4  .35 
(11.30) 

-0.98 
(12.41) 

Q3_3 

11.  62 
(0 . 64) 

12  .  13 
(0.57) 

12  .  78 
(0.57) 

13  .  65 
(0. 63) 

5.32 
(6.65) 

12  .  56 
(7.03) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION  CATEGORY 
HIGH 

1988  1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Q3_4 

1.  67 
(0.33) 

1.70 
(0.33) 

3  .  12 
(0 . 51) 

2  .26 
(0.37) 

84  .  00 
(35.75) 

32  .  99 
(29. 14) 

Q3_5 

8.49 
(0.36) 

9  .  68 
(0. 37) 

10.  83 
(0.40) 

11. 16 
(0.43) 

11.  87 
(5. 65) 

15.  33 
(5.91) 

Q3_6 

0.31 
(0.15) 

0.40 
(0. 13) 

0.35 
(0. 12) 

0.27 
(0. 09) 

-12 . 59 
(43  .  32) 

-33.44 
(39.09) 

Q3_7 

276. 25 
(12 . 00) 

263 . 67 
(11. 60) 

295.78 
(11. 60) 

294 .28 
(12 . 59) 

12  .  18 
(6.22) 

11.  61 
(6.49) 

Q3_8 

157 . 27 
(8.20) 

181. 04 
(8.24) 

184 .31 
(9.65) 

220.51 
(10 . 17) 

1.81 
(7 . 01) 

21.  80 
(7.23) 

Q3_9 

42  .  60 
(1.19) 

45.45 
(1. 17) 

48.82 
(1.26) 

55.  16 
(1.49) 

7.41 
(3.78) 

21.36 
(4.16) 

Q3_10 

1.86 
(0.82) 

2  .  56 
(0.73) 

4  .45 
(1.38) 

2  .36 
(1. 08) 

74  .  05 
(61. 08) 

-7  .  62 
(50.83) 

Q3_ll 

330. 02 
(12 . 42) 

316. 70 
(11. 92) 

350.78 
( 12 . 06) 

350.92 
(12.94) 

10  .76 
(5.35) 

10.80 
(5.55) 

Q3_12 

487.29 
(17 . 06) 

497.74 
(16. 61) 

535. 09 
(17 .51) 

571. 43 
(19 . 16) 

7  .  50 
(4.85) 

14.80 
(5. 09) 

NHOS_4 

1.21 
(0. 01) 

1.  17 
(0.01) 

1.19 
(0. 01) 

1. 19 
(0.01) 

\  / 

1.82 
(1.40) 

2.22 
(1.42) 

HDAY_4 

8.97 
(0.20) 

8.80 
(0.22) 

8  .  59 
(0.21) 

8.46 
(0.22) 

-2  .29 
(3.44) 

-3  .79 
(3 . 53) 

HCOST_4 

4050.48 
(74  .  32) 

4054 . 19 
(73.81) 

4060. 31 
(81.89) 

4123 . 13 
(99.24) 

0.  15 
(2 .72) 

1.70 
(3 .05) 

OPD_4 

111.77 
(6.24) 

204.70 
(9.71) 

237.75 
(11. 23) 

193.42 
(10. 51) 

16. 15 
(7.25) 

-5.51 
(6.99) 

OPDS_4 

41.  62 
(3 . 24) 

49  .  67 
(3.93) 

53  .94 
(4 . 65) 

57.95 
(4.81) 

8  .  58 
(12 .25) 

16.  67 
(12 . 50) 

P4_l 

211.73 
(4 . 69) 

225. 58 
(4 . 86) 

237 . 16 
(5.32) 

246.73 
(5.79) 

5  .  13 
(3.20) 

9.  38 
(3.35) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
HIGH 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

P4_2 

110. 01 
(3.78) 

120. 07 
(3.98) 

124 .44 
(4.40) 

132.23 
(4.81) 

3  .  63 
(4.94) 

10. 12 
(5.20) 

P4_3 

71.87 
(1.73) 

71.38 
(1.67) 

72  .  07 
(1. 53) 

71.41 
(1.70) 

0.  98 
(3 . 18) 

0.  05 
(3.34) 

P4_4 

11.31 
(0.80) 

13  .  60 
(0.90) 

18  .  51 
(1.18) 

22  .26 
(1.41) 

36.  17 
(10. 95) 

63.71 
(12 . 32) 

P4_5 

14  .91 
(0. 52) 

16.47 
(0. 56) 

17.33 
(0.56) 

17.56 
(0. 62) 

5.  19 
(4.80) 

6.59 
(5. 06) 

P4_6 

0.91 
(0.17) 

1.  52 
(0.28) 

1.84 
(0.30) 

1.  65 
(0. 37) 

21.03 
(27  .  22) 

8  .  55 
(30. 54) 

P4_7 

732.40 
(22 . 61) 

738 . 58 
(21. 82) 

811. 66 
(22.91) 

837 . 68 
(25. 03) 

9.89 
(4.28) 

13.42 
(4 . 50) 

P4_8 

472 . 64 
(11. 01) 

546. 56 
(12 . 74) 

550. 26 
(14 . 97) 

636. 93 
(17 . 60) 

0.  68 
(3 . 60) 

16.  54 
(3 .98) 

P4_9 

112 .22 
(1.94) 

122 . 97 
(2 . 12) 

137. 56 
(1.98) 

160. 77 
(2 . 60) 

11.  87 
(2.36) 

30.73 
(2.73) 

P4_10 

2.72 
(0.89) 

7  .  53 
(1.32) 

8.79 
(1.73) 

8  .  49 
(2.29) 

16.  68 
(28.81) 

12  .  67 
(35. 10) 

P4_ll 

944 . 13 
(23 .41) 

964 . 16 
(22 . 59) 

1048.81 
(23  .82) 

1084 .40 
(25.97) 

8  .  78 
(3.40) 

12  .47 
(3 . 57) 

P4_12 

1416.77 
(29.77) 

1510. 71 
(30.23) 

1599 . 07 
(32.80) 

1721. 34 
(36. 63) 

5.  85 
(2.95) 

13  .  94 
(3.14) 

Q4_l 

223 . 15 
(4 . 96) 

219 .99 
(4.61) 

227 .93 
(4 .89) 

235. 50 
(5.42) 

3  .  61 
(3 . 05) 

7.05 
(3.23) 

Q4_2 

125.69 
(4.32) 

123 . 55 
(4 . 02) 

122 . 53 
(4.10) 

133 . 24 
(4.74) 

-0.  83 
(4 . 64) 

7.85 
(5. 03) 

Q4_3 

67  .  85 
(1.33) 

64  .79 
(1.22) 

65.  52 
(1.20) 

63  .  92 
(1.32) 

1.  11 
(2 . 65) 

-1.34 
(2 . 78) 

Q4_4 

11.  34 
(0.79) 

12  .31 
(0.79) 

16.99 
(1.09) 

16.  85 
(1.05) 

38  .  03 
(10.97) 

36.  92 
(10. 69) 

PROSTATECTOMY 

PAYMENT 

REDUCTION 

CATEGORY 

HIGH 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

Q4_5 

14  .  60 

15.  83 

18. 17 

18.  05 

14  .73 

14  .  01 

(0 . 50) 

(0.53) 

(0.57) 

(0.60) 

(4.91) 

(5 . 04) 

Q4_6 

1.03 

1.23 

1.  56 

1.29 

27  .  14 

5.  00 

(0.23) 

(0.21) 

(0.26) 

(0.22) 

(26.97) 

(24.44) 

Q4_7 

593 .98 

565.46 

627.96 

640.70 

11.  05 

13  .31 

(16 . 74) 

(15 . 88) 

(16.68) 

( 18 . 15) 

(4.07) 

(4.26) 

Q4_8 

432 .48 

466.41 

463 .28 

538 . 30 

-0.  67 

15.41 

(9.78) 

(9.83) 

(11.42) 

(11. 98) 

(3.23) 

(3.32) 

Q4_9 

109 .36 

114 .46 

128  .  73 

143 . 45 

12  .46 

25.  32 

(1.70) 

(1. 67) 

(1.75) 

(2 . 11) 

(2 . 11) 

(2.36) 

Q4_10 

2  .81 

5  .79 

6.98 

4  .95 

20.  60 

-14.45 

(0.88) 

(1.01) 

(1.51) 

(1.90) 

(31. 29) 

(37.21) 

Q4_ll 

817 . 14 

785.45 

855.89 

876.20 

8  .  97 

11.  55 

(17 .46) 

(16. 53) 

(17 .45) 

(19 . 02) 

(3 . 06) 

(3.21) 

Q4_12 

1249 . 61 

1251. 86 

1319 . 17 

1414 . 50 

5.38 

12  .99 

(23.23) 

(22 .35) 

(24 . 42) 

(26.53) 

(2 . 64) 

(2.77) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

M 

1987 

REDUCTION  CATEGORY 
E  D  I  U  M 

1988  1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

N 

2355 

2487 

2397 

2173 

-3  .  62 

-12 . 63 

ALLOW 

994 .25 
(3.21) 

1062 . 55 
(1.99) 

1069.71 
(1.88) 

1072 .88 
(2 . 17) 

0.  67 
(0.26) 

0.  97 
(0.28) 

RVU 

1122 .41 
(1.82) 

1124 .44 
(1. 55) 

1125.72 
(1.49) 

1121. 35 
(1.91) 

0.  11 
(0. 19) 

-0.28 
(0.22) 

%_ASST 

2  .46 
(0.32) 

1.  65 
(0.26) 

2  . 13 
(0.29) 

1.89 
(0. 29) 

29  .  06 

14.45 

P_ASST 

5.57 
(0.94) 

3  .76 
(0. 69) 

6.34 
(1.21) 

4  .  11 
(0.76) 

68  .  65 
(36.98) 

9  .  37 
(27.19) 

Q_ASST 

5.45 
(0.76) 

3  .23 
(0.53) 

4  .83 
(0.70) 

3  .93 
(0. 64) 

49.62 
(27.25) 

21.82 
(25.91) 

P_ADD 

27.56 
(1.72) 

28  .73 
(1.75) 

33.76 
(2 . 22) 

32  .  53 
(2 . 19) 

17  .  51 
(9 . 84) 

13  .22 
(9.75) 

%_ADD 

16.  01 
(0.76) 

15.  52 
(0.73) 

16.  35 
(0.76) 

15.23 
(0.77) 

5.37 

-1.86 

P_OTHER 

11.76 
(1. 68) 

11.79 
(1.78) 

8.75 
(1.67) 

10.49 
(1. 63) 

-25.74 
(20. 72) 

-11. 03 
(20. 48) 

%_OTHER 

2  .85 
(0.34) 

2  .29 
(0.30) 

2  .  25 
(0.30) 

2.72 
(0.35) 

-1.71 

18  .  47 

P_SURG3 

27  .  99 
(2.46) 

28  .  05 
(2.30) 

26.76 
(2.47) 

28.98 
(2 . 60) 

-4  .  60 

(12 . 03) 

3.33 
(12 .38) 

%_SURG3 

14  .  14 
(0.72) 

12  .95 
(0. 67) 

13  .  52 
(0.70) 

14  .  50 
(0.76) 

4  .40 

11.96 

NHOS_l 

0.  10 
(0.01) 

0.  09 
(0.01) 

0.  10 
(0.01) 

0.  08 
(0. 01) 

7  .  51 
(9.61) 

-6.26 
(9.79) 

HDAY_1 

0.50 
(0. 04) 

0.44 
(0. 04) 

0.  48 
(0. 04) 

0.45 
(0. 04) 

9  .  65 
(12 .45) 

2  .  60 
(13 . 04) 

HC0ST_1 

229 . 89 
(20.36) 

197 . 87 
(18 . 47) 

216.81 
(18 . 53) 

209 .86 
(20.58) 

9  .  57 
(13 . 22) 

6.  06 
(13.98) 

PROSTATECTOMY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

MEDIUM  PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87- 

88 

87- 

89 

OPD_l 

40.  61 

103 . 69 

111.75 

91.72 

7  . 

77 

-11. 

55 

(Z  .  J  1) 

t  A       O  O  \ 

(4.82) 

(A       O  O  \ 

(4.83) 

\  4  .  b  /  ) 

(6. 

b8 ) 

(6. 

47) 

OPDS_l 

31.90 

39.23 

25.  11 

26.44 

-35. 

98 

-32  . 

60 

\  Z  .  b  J  ; 

/  *7       7  O  \ 

( J . loj 

/  o     o  o  \ 
(z . zo) 

\Z  .  /  b ; 

(9  . 

98  ) 

(10. 

74) 

Pl_l 

100. 94 

112 . 54 

129 . 31 

144 .98 

14  . 

91 

28  . 

83 

^  Z  .  ft  D  j 

(  J  . uy ) 

^  J  .  /  J  ) 

/  7 

oy ) 

(4  . 

U4  ; 

Pl_2 

50.  13 

55.  03 

62  .93 

71.  10 

14  . 

35 

29  . 

20 

(  z  .  u  /  J 

I  z  .  u  /  J 

(  Z  .  4  o  ; 

\  Z  .  /  4  ) 

(5  . 

Ob) 

(6. 

A  \ 

24) 

Pl_3 

41.83 

46.  65 

48.24 

49  .  54 

3  . 

41 

6. 

20 

f  n   q  n  \ 

\ u  • y  ' ; 

\  X  .  U  O  ) 

M  1 
( 1 . 1U ) 

(  X  .  Z  Z  ) 

(  3  . 

27) 

( 3  . 

A  CZ  \ 

4  5; 

Pl_4 

4  .  53 

5.94 

11.  77 

16.  69 

97  . 

93 

180. 

81 

\  U  .  4  o  ) 

^  U . D5J 

(u.yz) 

/  7     o  n  \ 

(  X  .  J  y ; 

/  7  O 

(18. 

Ob ) 

(25. 

16) 

Pl_5 

3  .92 

4  .  05 

5.46 

6.  07 

34  . 

94 

49. 

86 

\  u  .  Xo  ; 

(  U  .  Z  /  ) 

(  r\     a  7  \ 
(  U  .  4  X  J 

/  Q 

(8  . 

ZU ) 

/  7  7 
(11. 

29) 

Pl_6 

0.43 

0.  64 

0.  69 

1.  58 

8  . 

37 

146. 

28 

I u .  xxj 

/  r\     7  "7  \ 
\  U  .  j  /  j 

^  Z  b  . 

b4  ) 

/  a  7 
(bl. 

o  Z ) 

Pl_7 

241. 18 

279.72 

299 . 50 

306. 39 

7  . 

07 

9. 

53 

\  X  X  •  UD  J 

Ml  RQ^ 

^ ii . jy  j 

^  1 J  .  o  Z  ) 

(  5  • 

7  7  \ 

73 ) 

(6. 

27) 

Pl_8 

107 . 52 

108 . 13 

121.72 

127  .  37 

12  . 

57 

17  . 

78 

Ml    71  \ 

\  J  .  o  ± ) 

(A     O  R  \ 
(  ft  .  Z  O  ) 

I  A  1Ct\ 

\  4  .  o  y  j 

(5  . 

•7  O  \ 

2  o ; 

(5. 

3  8 ) 

Pl_9 

23  .  24 

27  .  39 

32.83 

38.20 

19  . 

86 

39  . 

44 

M 

( i .  u  / ; 

^7  i<;\ 
(  X  .  J  b  J 

(5  . 

4  y ) 

(6  . 

28 ) 

Pl_10 

1.  47 

2  .  55 

5 .  02 

5.83 

96. 

95 

129. 

10 

^  U  •  JUJ 

(  C\     Q  S3  \ 

f  7     no  \ 

/  7       ^  7  \ 

(1. bl) 

(  54  . 

78) 

( 72  . 

07) 

Pl_ll 

342 . 12 

392 .26 

428.81 

451.37 

9. 

32 

15. 

07 

(10. 61) 

(11. 67) 

(12 . 24) 

(14 .31) 

(4. 

31) 

(4. 

71) 

Pl_12 

449 . 64 

500. 39 

550. 54 

578.73 

10. 

02 

15. 

66 

(12.86) 

(14 .20) 

(14 .98) 

(17.48) 

(4. 

12) 

(4. 

50) 

Ql_l 

113.92 

119 . 13 

129 .33 

134  .40 

8  . 

56 

12  . 

82 

(2 . 60) 

(2.73) 

(2.97) 

(3.28) 

(3. 

39) 

(3. 

58) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

M 

1987 

REDUCTION  CATEGORY 
E  D  I  U  M 

1988  1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 

53  .  24 
(2.17) 

56.44 
(2.23) 

60.52 
(2.38) 

64.63 
(2.53) 

7  .23 
(5.78) 

14  .  52 
(5.98) 

Ql_3 

50.  66 
(1.01) 

51.  62 
(1. 03) 

50.  73 
(1.01) 

49.77 
(1.08) 

-1.73 
(2.80) 

-3  .  57 
(2 . 88) 

Ql_4 

5.20 
(0.52) 

6.  00 
(0.54) 

11.  38 
(0.86) 

13  .  18 
(1.06) 

89  .  54 
(16. 92) 

119 . 63 
(19.78) 

Ql_5 

4  .  16 
(0.20) 

4  .  04 
(0.19) 

5.  63 
(0.25) 

5.90 
(0.31) 

39.37 
(7.71) 

45.95 
(9.10) 

Ql_6 

0.  58 
(0.14) 

0.83 
(0.25) 

0.83 
(0.20) 

0.92 
(0.20) 

0.53 
(38 . 29) 

10.  39 
(38. 67) 

Ql_7 

223  .29 
(9.28) 

237.93 
(9.74) 

252 . 56 
(10.04) 

255. 15 
(11.77) 

6.  15 
(5.88) 

7.24 
(6.42) 

Ql_8 

112 .90 
(3 . 82) 

104 . 08 
(3.25) 

115. 13 
(3 .95) 

123 . 91 
(4.39) 

10.  62 
(4.92) 

19.06 
(5.25) 

Ql_9 

24  .  50 
(0.79) 

26.00 
(0.91) 

32  .  32 
(1.00) 

35.91 
(1.15) 

24  .33 
(5.19) 

38  .  13 
(5.63) 

Ql_10 

1.  65 
(0. 60) 

2  .  97 
(1.21) 

3  .83 
(0.98) 

3  .  28 
(1. 13) 

28.78 
(52 .42) 

10.  38 
(55. 63) 

Ql_ll 

337.21 
(9 . 84) 

357 . 06 
(10.28) 

381. 89 
(10.62) 

389 . 55 
(12.30) 

6.96 
(4.14) 

9. 10 
(4.49) 

Ql_12 

450. 11 
(12 . 11) 

461. 13 
(12 . 48) 

497 . 02 
(13.12) 

513 .46 
(15. 48) 

7.78 
(3.93) 

11.  35 
(4.31) 

NHOS_2 

0.91 
(0.01) 

0.94 
(0.00) 

0.95 
(0.00) 

0.92 
(0.01) 

0.  66 
(0.68) 

-2.  61 
(0.79) 

HDAY_2 

7  .  56 
(0. 17) 

7  .23 
(0. 16) 

7  .  05 
(0.17) 

6.26 
(0. 15) 

-2.47 
(3.30) 

-13 .35 
(3 . 04) 

HCOST_2 

2712 . 60 
(45. 19) 

2745.87 
(40.79) 

2794 . 05 
(72.73) 

2638 . 16 
(62 . 22) 

1.75 
(3.04) 

-3  .  92 
(2.71) 

OPD_2 

0.45 
(0.35) 

3  .22 
(0.82) 

3  .72 
(0.91) 

3  .80 
(1.25) 

15.  54 
(38 . 04) 

17.76 
(46.42) 

PROSTATECTOMY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

OPDS_2 

1.79 

2  .44 

1.  38 

1.39 

-43 . 69 

-43 . 02 

( o  67) 

(0   77 ) 

(0.59) 

(0.76) 

(39.59) 

(44.27) 

P2_l 

35.78 

40.93 

49  .  66 

46.22 

21.34 

12  .  94 

( 7  C\Ci\ 

(7    0  5  ^ 

(2  63) 

(2  49) 

(7 . 89 ) 

P2_2 

31.  13 

32.21 

39  .  32 

36.  15 

22  .  07 

12  .23 

M    94  ) 

n  95^ 

(2.51) 

(2.39) 

( 9 . 87 ) 

( 9 . 58 ) 

P2_3 

3.23 

5.74 

5.70 

7  .  55 

-0  .  66 

31.55 

(  0    7  6) 

(  0  17) 

(0.38) 

(0.46) 

(9 .17) 

(10.21) 

P2_4 

0.  13 

0.03 

0.32 

0  .48 

1134 . 53 

1797  .  29 

(  0    05  ^ 

(0.02) 

( 0 . 16) 

(0.22) 

(629.82) 

(872  .  82 ) 

P2_5 

0.24 

0.  58 

0.38 

0  .48 

-33.73 

-18 . 15 

(0.07) 

CO    12 ) 

( 0 . 10 ) 

(0.12) 

(27.39) 

(29.45) 

P2_6 

0.  02 

0.  03 

0  .  04 

0  .  00 

51 .  74 

-100. 00 

(0.01) 

(0.02) 

(0.02) 

(  0.00) 

(96.86) 

(53.48) 

P2_7 

81.  05 

95.83 

98  .  69 

103 . 89 

2  .  99 

8.41 

(2.68) 

(2.7  3) 

(2.80) 

(2.95) 

(4 . 08) 

(4 .19) 

P2_8 

159 . 56 

174 . 83 

172 . 92 

194 . 60 

-1 .  09 

11.31 

(2.23) 

(2.21) 

(2.32) 

(  2  .  44 ) 

(1.83) 

(1.88) 

P2_9 

41.41 

50. 15 

56  .  07 

61.34 

11.80 

22.31 

(0.95) 

(1.06) 

(1.16) 

(1.28) 

(3.13) 

(3.31) 

P2_10 

0  .  39 

0.36 

0  .  51 

1.31 

39  .  94 

261. 82 

(0.37) 

(0.22) 

(0.27) 

(0.40) 

f 96 . 19 ) 

( 126 . 18 ) 

P2_ll 

116.83 

136.76 

148  .  35 

150. 11 

8  .48 

9  .76 

( 3    44  ^ 

( 3  51^ 

(3    88 ) 

(3.98) 

(3.83) 

(3.88) 

P2_12 

276. 39 

311.59 

321. 27 

344.71 

3  .  11 

10.  63 

(4.19) 

(4.30) 

(4 . 65) 

(4.91) 

(2 . 03) 

(2 . 09) 

Q2_l 

58  .  61 

57  .83 

63  .  61 

59  .  53 

9  .99 

2  .  94 

(3.39) 

(2 . 90) 

(3 . 25) 

(3 . 18) 

(7 . 52) 

(7.43) 

Q2_2 

51.97 

47.71 

51.75 

48  .  06 

8  .  47 

0.74 

(3.33) 

(2 . 84) 

(3 . 15) 

(3 . 09) 

(8.88) 

(8.79) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

ri 

1987 

REDUCTION  CATEGORY 
E  D  I  U  M 

1988  1989 

"D  T?  *D     T?  VT  rn 

87-88 

87-89 

Q2_3 

4  .  63 
(0.37) 

7  .  08 
(0.44) 

6.94 

/  r\      A  A  \ 

{ 0 . 44 ) 

8.91 
(0.51) 

-1.96 
(8.80) 

25.80 
(9.46) 

Q2_4 

0.  19 
(0. 07) 

0.  02 
(0. 02) 

0.39 
{ U . lo ) 

0.30 

\ U . ±Z ) 

1562 .20 
(766. 36) 

1155. 37 
(490.78) 

Q2_5 

0.36 
(0. 10) 

0.  54 
(0. 11) 

0.40 
\  U  .  1 U  ) 

0.45 
(0.11) 

-25. 04 
(28 . 06) 

-16.20 
(29  .  22) 

Q2_6 

0.02 
(0.01) 

0.  03 
(0. 02) 

0.04 
[  U  .  U  o  ) 

0.00 

\    U  .  U  0  ) 

54  .  61 
(105. 47) 

-100. 00 
(56. 95) 

Q2_7 

81.63 
(2.79) 

83  .  99 
(2.46) 

84  .26 

(Z. JO] 

88  .  18 
(2 . 54) 

0.33 
(4 . 06) 

5.  00 
(4.21) 

Q2_8 

151. 30 
(1.90) 

154 . 15 
(1.72) 

154 . 87 
(l.ou) 

184 . 34 
(2.21) 

0.47 
(1.61) 

19.59 
(1.81) 

Q2_9 

43  .  38 
(0. 77) 

45.  44 
(0.77) 

48  .  15 

\  0  .  O  2  ) 

50.82 
(0.85) 

5.97 
(2.48) 

11.85 
(2 . 53) 

Q2_10 

0.  18 
(0.14) 

0.  10 
(0.08) 

0.35 
(0.1/) 

0.  18 

\  U  .  U  D  J 

239 . 72 
(183 .48) 

79  .  38 
(92  .34) 

Q2_ll 

140. 24 
(4 . 54) 

141. 82 
(3 . 89) 

147 . 87 

(  a    no  \ 
\  4  .  U  o  ) 

147.72 
(4  .  19) 

4  .  27 
(3 . 98) 

4  .  16 
(4 . 03) 

Q2_12 

291. 54 
(4.86) 

295.97 
(4.21) 

302 .74 

1  A      "JO  \ 
\  4  .  J  O  ) 

332 . 06 

1  A      Ol  \ 

(4 . 81) 

2  .  29 
(2 . 05) 

12.20 
(2.16) 

NHOS_3 

0.21 
(0.01) 

0.  17 
(0. 01) 

0.  18 
(0.01) 

0.  16 
(UtUl) 

5.  19 
(7.73) 

-6.43 
(7.75) 

HDAY_3 

1.  55 
(0. 11) 

1.  19 
(0. 09) 

1.22 
{ v . uy ) 

1.32 
(0.11) 

2  .43 
(10. 62) 

10.  67 
(11.89) 

HCOST_3 

649. 36 
(40. 11) 

523 . 82 
(35.81) 

579 . 84 
(40. 10) 

640.46 
(53 .74) 

10.70 
(10. 26) 

22  .27 
(12 .33) 

OPD_3 

92  .  02 
(8 . 50) 

134  .32 
(9 . 69) 

138 . 11 
(10. 07) 

134 . 55 
(12.77) 

2  .  82 
(10.40) 

0. 18 
(11. 93) 

OPDS_3 

23.20 
(3.26) 

33  .  03 
(5. 61) 

21.  16 
(4.41) 

32  .  89 
(4.97) 

-35.92 
(21. 60) 

-0.41 
(22 .70) 

PROSTATECTOMY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

MEDIUM  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


P3  1 


P3  2 


P3  3 


P3  4 


P3  5 


P3  6 


P3  7 


P3  8 


P3  9 


P3  10 


P3  11 


P3  12 


j  Q3_l 

j  Q3_2 
Q3  3 


51. 
(2. 

49 
87) 

55. 
(2. 

08 
87) 

57.42 
(3.13) 

64  . 
(3. 

44 
36) 

31. 
(2. 

59 
70) 

32  . 
(2. 

63 
60) 

30.  66 
(2.71) 

33  . 
(2. 

51 
93) 

13  . 
(0. 

34 
69) 

13  . 
(0. 

56 
70) 

15.70 
(0.97) 

19  . 
(1. 

16 
01) 

0. 
(0. 

54 
18) 

0. 
(0. 

51 
16) 

1.  65 
(0.36) 

2  . 
(0. 

05 
49) 

5. 
(0. 

79 
27) 

8  . 
(0. 

06 
34) 

8.79 
(0.36) 

9  . 
(0. 

29 
40) 

0. 
(0. 

08 
03) 

0. 
(0. 

25 
10) 

0.  37 
(0. 16) 

0  . 
(0. 

43 
16) 

280. 
(13  . 

24 
35) 

314  . 
(14. 

70 
36) 

346.71 
(14 . 87) 

380. 
(16. 

97 
63) 

182  . 
(10. 

97 
84) 

218. 
(12  . 

87 
33) 

205. 92 
(11. 83) 

248  . 
(14. 

32 
02) 

38  . 
(1- 

89 
23) 

49  . 
(1. 

09 
38) 

53  .  67 
(1.61) 

60. 
(1. 

16 
85) 

1. 
(0. 

38 
64) 

3  . 
(1. 

71 
16) 

7  .  11 
(1. 66) 

13  . 
(3. 

46 
49) 

331. 
(13  . 

74 
91) 

369. 
(14. 

77 
82) 

404 . 13 
(15. 33) 

445. 
(17. 

41 
01) 

514 
(19 

.70 
.48) 

588  . 
(21. 

65 
62) 

610. 05 
(22 .37) 

693  . 
(25. 

73 
18) 

58 
(3 

.  10 
.  34) 

59. 
(3 

47 
33) 

58  .  59 
(3.31) 

60  . 
(3. 

36 
25) 

36 
(3 

.  67 
.  18) 

36 
(3 

.  60 
.  07) 

32  .  08 
(3 . 00) 

31. 
(2. 

00 
90) 

14 
(0 

.  49 
.  69) 

13 
(0 

.72 
.  69) 

14  .  89 
(0.72) 

17 
(0 

48 
.81) 

4  .26 
(7.71) 

-6.01 
(11.52) 

15.81 
(8.85) 

226.20 
(78.73) 

9  .  10 
(6.21) 

48  .  00 
(73 . 03) 

10  .  17 
(6.57) 

-5.91 
(7.81) 

9  .33 
(4 . 33) 

91.58 
(54 . 58) 

9  .  29 
(5.77) 

3  .  64 
(5.28) 

-1.49 

(7.90) 

-12 .35 
(11.73) 

8  .48 
(7.25) 


16.  99 
(8. 03) 

2  .71 
(12 . 00) 

41.28 
(9.08) 

304 .37 
(101. 03) 

15.  30 
(6.54) 

69  .  01 
(74 . 03) 

21.  06 
(6.98) 

13  .45 
(8 . 53) 

22  .  56 
(4.71) 

262 . 55 
(99 .21) 

20.45 
(6. 10) 

17  .  85 
(5. 64) 

1.  49 
(7.83) 

-15.30 
(11. 54) 

27  .  39 
(7.78) 


PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 

1*1 

1987 

REDUCTION  CATEGORY 
E  D  I  U  M 

1988  1989 

FrjKC-rjN  1 
87-88 

87-89 

Q3_4 

0.  58 
(0 . 18) 

0.56 
(0. 18) 

1.  66 
(U. JJ) 

1.82 
(U.Jo) 

196.51 
(66.84) 

226. 52 
(75.67) 

Q3_5 

6.03 
(0.27) 

7.98 
(0.33) 

9.36 

(U.J/) 

9.  67 

(U.J?) 

17  .31 
(6.21) 

21. 14 
(6. 37) 

Q3_6 

0.  19 
(0.10) 

0  .  56 
(0.26) 

0.  44 
\  U  .  Z  U  ) 

0.39 
( U • ID) 

-20. 09 
(58 .91) 

-30. 54 
(53.59) 

Q3_7 

263.44 
(11.77) 

279 .22 
(12 . 13) 

300. 32 

(  J.  J  .  Z  J  ) 

315.92 
\  L  J  .  o  o ) 

7  .  56 
(6.43) 

13.14 
(6. 60) 

Q3_8 

167 . 15 
(8 . 59) 

189. 59 
(9 . 98) 

186.25 

(  1 X  .  Z  V  ) 

202 .36 

(  n  o  con 
(lU.oJJ 

-1.76 
(7 .92) 

6.74 
(7.69) 

Q3_9 

41.11 
(1.18) 

47  .  65 
(1.26) 

52  . 11 
(1.41) 

56.80 

/  T  CON 

( 1. oz) 

9  .  37 
(3 . 97) 

19.22 
(4 . 30) 

Q3_10 

1.22 
(0.65) 

3  .70 
(1.34) 

4  .  51 

(1.24; 

7  .  00 

(/i  •  DO) 

21.90 
(49.46) 

89.27 
(78 . 11) 

Q3_ll 

321. 54 
(12 . 56) 

338 . 69 
(12 . 83) 

358.91 

f  1  1     1  A  \ 

376.28 

f  T  A      TO  \ 
( 14 . ZO) 

5.97 
(5. 55) 

11.10 
(5. 67) 

Q3_12 

488 . 69 
(17.07) 

528 . 28 
(18 . 43) 

545. 15 
\  z  u  .  ~>  ±  ) 

578 . 64 

/on    *7  Q  N 
\  Z  U  .  /  o  ) 

3  .  19 
(5.22) 

9.53 
(5.26) 

NHOS_4 

1.22 
(0. 01) 

1.21 
(0.01) 

1.23 
(  U  .  U  ±  ) 

1.17 

(U. Ul) 

1.82 
(1.43) 

-3.43 
(1.47) 

HDAY_4 

9  .  61 
(0.21) 

8.86 
(0.20) 

8.75 
( u .  2  x; 

8  .  03 

/A      O  A  \ 

( u .  2  u; 

-1.21 
(3.25) 

-9  .33 
(3.21) 

HCOST_4 

3591.86 
(66. 58) 

3467 . 56 
(59 . 52) 

3590.71 

3488  .48 
(oo . JU] 

3  .  55 
(3 . 06) 

0.  60 
(3 . 07) 

OPD_4 

133 . 09 
(8.90) 

241.23 
(11. 84) 

253 . 58 
(11. 60) 

230. 07 
(14 . 32) 

5.  12 
(6. 87) 

-4  .  63 
(7.70) 

OPDS_4 

56.89 
(4.22) 

74  .70 
(6. 52) 

47  .  65 
(5.01) 

60.73 
(6. 08) 

-36.21 
(11. 01) 

-18.71 
(11. 93) 

P4_l 

188 . 21 
(4.30) 

208 . 54 
(4.49) 

236.39 
(5.29) 

255. 63 
(5.76) 

13  .36 
(3.33) 

22.58 
(3 . 50) 

PROSTATECTOMY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

MEDIUM  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


P4  2 


P4  3 


P4  4 


P4  5 


P4  6 


P4  7 


P4  8 


P4  9 


P4  10 


P4  11 


P4  12 


Q4_l 
Q4_2 

I 

Q4_3 
Q4  4 


112.84 


119 . 87 


132 . 92 


140.76 


(3. 

89) 

(3. 

85) 

(4. 

46) 

(4. 

65) 

58. 
(1. 

40 
34) 

65. 
(1. 

94 
35) 

69  . 
(1. 

64 
60) 

76. 
(1. 

25 
75) 

5. 
(0. 

20 
52) 

6  . 
(0. 

48 
58) 

13  . 
(1. 

74 
04) 

19  . 
(1. 

23 
52) 

9  . 
(0. 

95 
39) 

12  . 
(0. 

69 
48) 

14  . 
(0. 

64 
53) 

15. 
(0. 

84 
65) 

0. 
(0. 

53 
10) 

0. 
(0. 

92 
19) 

1. 
(0. 

11 
20) 

2  . 
(0. 

00 
42) 

602  . 
(18. 

47 
06) 

690. 
(19. 

25 
84) 

744  . 
(21. 

90 
01) 

791. 
(24  . 

25 
23) 

450. 
(12. 

05 
02) 

501. 
(13  . 

83 
84) 

500. 
(13  . 

56 
69) 

570. 
(15. 

28 
73) 

103  . 
(1. 

54 
74) 

126. 
(2. 

63 
08) 

142  . 
(2. 

57 
28) 

159. 
(2. 

70 
69) 

3  . 
(0. 

25 
91) 

6. 
(1. 

62 
59) 

12  . 
(2. 

63 
17) 

20. 
(3. 

60 
92) 

790. 
(18. 

68 
98) 

898. 
(20. 

79 
73) 

981. 
(21. 

29 
75) 

1046. 
(24  . 

88 
99) 

.240. 

(  O  A 

\Z  4  . 

73 

Q  A  \ 

1400. 

/TO 

(  Zo  . 

62 

D  J  J 

1481. 

/in 

85 
lb; 

1617  . 

f  1  A 
\  -j  4  . 

16 
±y ) 

230. 
(5. 

62 
45) 

236. 
(5. 

43 
32) 

251. 
(5. 

53 
74) 

254  . 
(5. 

30 
77) 

141. 
(5. 

87 
06) 

140. 
(4. 

75 
72) 

144  . 
(5. 

35 
05) 

143  . 
(4. 

70 
95) 

69 
(1 

.79 
.  39) 

72  . 
(1 

42 
.35) 

72  . 
(1. 

55 
40) 

76. 
(1. 

16 
58) 

5 
(0 

.96 
.  56) 

6 
(0 

.  58 
.  58) 

13  . 
(0. 

43 
98) 

15. 
(1. 

30 
17) 

10.88 
(4.91) 

5.61 
(3.17) 

112 . 06 
(18 . 38) 

15.  38 
(5.64) 

20.61 
(29 . 61) 

7  .  92 
(4.19) 

-0  .25 
(3 .88) 

12  .  59 
(2.44) 

90.  83 
(40. 65) 

9  .  18 
(3 . 34) 

5.80 
(2 . 97) 

6.38 
(3.31) 

2  .  56 
(4.91) 

0.  18 
(2 . 69) 

103 .93 
(17 . 32) 


17.43 
(5. 03) 

15.  62 
(3.35) 

196 . 86 
(25.08) 

24  .80 
(6.35) 

117 . 29 
(49.52) 

14  .  63 
(4.54) 

13  .  64 
(4.17) 

26.  11 
(2 . 68) 

211. 18 
(63 . 88) 

16.  48 
(3.61) 

15.  46 
(3 . 18) 

7.56 
(3 . 32) 

2  .  10 
(4.86) 

5.  17 
(2 . 87) 

132 .43 
(19.85) 


PROSTATECTOMY 

PAYMENT 

REDUCTION  CATEGORY 

M 

E  D  I  U  M 

PERCENT 

CHANGE 

VARIABLE 

1986 

1987 

1988 

1989 

87-88 

87-89 

Q4_5 

10.  55 

12  .  56 

15.40 

16.  02 

22  .  59 

27  .  52 

(0.40) 

(0.46) 

(0. 53) 

(0.57) 

(5.55) 

(5.81) 

Q4_6 

0.78 

1.42 

1.32 

1.30 

-6.48 

-7  .  95 

(0. 18) 

(0.38) 

(0.28) 

(0.27) 

(33.43) 

(32.67) 

Q4_7 

568. 36 

601. 13 

637 . 15 

659.25 

5.  99 

9.67 

(15.90) 

(16. 86) 

(17.81) 

(19.87) 

(4 . 08) 

(4.33) 

Q4_8 

431.35 

447.81 

456. 25 

510. 62 

1.88 

14.03 

(9.91) 

(11.23) 

(12 .76) 

(12 . 57) 

(3.80) 

(3.77) 

Q4_9 

108 . 98 

119 . 08 

132 . 58 

143 . 54 

11.  34 

20.  54 

(1. 52) 

(1.73) 

(1. 92) 

(2.21) 

(2 . 18) 

(2.36) 

Q4_10 

3  .  05 

6.78 

O  #  D3 

111.1/ 

28. 19 

54.50 

(0.90) 

(1.89) 

(1. 65) 

(2.84) 

(36. 99) 

(50. 33) 

Q4_ll 

798.98 

837 . 56 

888 . 67 

913 . 55 

6.  10 

9.07 

(17.17) 

(18 . 04) 

(18 . 69) 

(20.61) 

(3 . 10) 

(3.27) 

Q4_12 

1230. 33 

1285. 37 

1344 . 92 

1424 . 17 

4  .  63 

10.80 

(22 . 19) 

(24.47) 

(26. 53) 

(28.33) 

(2.81) 

(2.91) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 
LOW 
1988 

CATEGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

N 

2392 

2770 

2623 

2527 

-5.31 

-8.77 

ALLOW 

988 . 02 
(3.25) 

1048 .76 
(2 . 12) 

1061 . 48 
(1.79) 

1065. 31 
(2 . 01) 

1.21 
(0.26) 

1.  58 
(0.28) 

RVU 

1126.82 
(1.57) 

1122 .89 
(1.59) 

1129.88 
(1.19) 

1125. 52 
(1. 62) 

0.  62 
(0. 18) 

0.23 
(0.20) 

%_ASST 

1.92 
(0.28) 

2  .  06 
(0.27) 

1.79 
(0.26) 

1.  58 
(0.25) 

-12 . 92 

-23 . 08 

P_ASST 

3  .  87 
(0.71) 

4  .91 
(0.86) 

4.79 
(1.05) 

4  .  32 
(0.96) 

-2  .48 
(27 . 53) 

-12 . 06 
(26. 17) 

Q_ASST 

4  .24 
(0. 66) 

4.28 
(0. 60) 

3.78 
(0.57) 

3  .26 
(0. 54) 

-11. 61 

(19 . 28) 

-23 . 87 
(18.89) 

P_ADD 

30.27 
(1.90) 

28.36 
(1.68) 

31.49 
(1.82) 

34  .  51 
(2 . 01) 

11.  05 
(8.74) 

21.70 
(9.25) 

%_ADD 

17  .  39 
(0. 77) 

16.  03 
(0.70) 

17  .  08 
(0.73) 

18  .  05 
(0.77) 

6.56 

12  .  58 

P_OTHER 

8  .56 
(1.35) 

13  .83 
(1.91) 

11.  51 
(1. 58) 

8  .  51 
(1.27) 

-16.76 
(17 . 89) 

-38.45 
(16.58) 

%_OTHER 

2  .  05 
(0.29) 

2  .78 
(0.31) 

3  .  05 
(0.34) 

3  .  05 
(0.34) 

9  .  72 

9  .  62 

P_SURG3 

36.88 
(3 . 02) 

26.94 
(2.13) 

28  .27 
(2.42) 

28.93 
(2.38) 

4  .91 
(11. 97) 

7  .  37 
(11.85) 

%_SURG3 

14.88 
(0.73) 

14  .91 
(0. 68) 

13.95 
(0. 68) 

14  .80 
(0.71) 

-6.41 

-0.  74 

NHOS  1 

0.  10 
(0.01) 

0.  10 
(0.01) 

0.  09 
(0. 01) 

0.  08 
(0. 01) 

-4  .  00 
(8.90) 

-11. 97 
(8.72) 

HDAY_1 

0.  52 
(0. 04) 

0.48 
(0. 04) 

0.52 
(0. 04) 

0.42 
(0. 03) 

8  .88 
(11. 56) 

-13 . 09 
(10. 53) 

HCOST_l 

 ..... 

233 . 51 
(20. 02) 

214 . 84 
(17 . 64) 

229  .25 
(20. 52) 

215. 66 
(19.95) 

6.71 
(12 . 59) 

0.38 
(12 .40) 

PROSTATECTOMY 


VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 

J_l     U  W 

1988 

CATEGORY 
1989 

T)  "C1  TD  O  T?  XT  rn 

87-88 

CHANGE 
87-89 

OPD_l 

50.  46 
(2 . 51) 

94  .41 
(4.14) 

103.25 
(4 . 02) 

82  .33 
(3.44) 

9  .  37 
(6. 12) 

-12 .79 
(5.71) 

OPDS_l 

25.  55 
(2.43) 

32  .  68 
(3.25) 

25.76 
(2 . 15) 

29.96 
(2.54) 

-21. 19 
(11. 92) 

-8  .  32 
(12 . 61) 

Pl_l 

95.53 
(2 . 62) 

108. 18 
(2 . 63) 

123 . 62 
(3. 16) 

131. 50 
(3 . 18) 

14  .  27 
(3.80) 

21.55 
(3.81) 

Pl_2 

45  .  98 
(2.20) 

49  .  18 
(2 . 01) 

58.57 
(2.36) 

62.57 
(2.33) 

19  .  08 
(6.30) 

27.22 
(6.26) 

Pl_3 

39.70 
(0.96) 

45.20 
(1.08) 

45.  98 
(1.10) 

46.61 
(1. 11) 

1.72 
(3.42) 

3  . 12 
(3.43) 

Pl_4 

5.58 
(0.47) 

7  .75 
(0. 58) 

11.84 
(0. 87) 

14  .  66 
(1.07) 

52  .  69 
(13 . 55) 

89. 14 
(15. 69) 

Pl_5 

3  .  74 
(0. 18) 

4  .  63 
(0.21) 

5.46 
(0.26) 

6.  05 
(0.37) 

17.79 
(7 . 30) 

30.55 
(9.15) 

Pl_6 

0.  50 
(0. 09) 

1.37 
(0.23) 

1.46 
(0.24) 

1.42 
(0.22) 

6.39 
(23 . 84) 

3  .  64 
(22  .77) 

Pl_7 

261. 14 
(9.84) 

265. 05 
(9 . 99) 

277. 22 
(10. 36) 

330. 16 
(13 . 38) 

4  .  59 
(5.43) 

24.56 
(6.30) 

Pl_8 

111. 00 
(3.47) 

112 . 52 
(3.46) 

123 . 05 
(4.10) 

144 . 94 
(4.98) 

9  .35 
(4.77) 

28.  81 
(5.39) 

Pl_9 

22  .80 
(0.90) 

23  .90 
(0.86) 

28.24 
(0.93) 

34  .72 
(1.39) 

18  . 13 
(5.29) 

45.24 
(6.83) 

Pl_10 

1.  14 
(0.37) 

2  .  16 
(0.49) 

3  .01 
(0.72) 

3  .  82 
(0. 88) 

39  .  14 
(40.36) 

76.  66 
(46.44) 

Pl_ll 

356. 66 
(10.31) 

373.23 
(10. 42) 

400.84 
(10. 99) 

461. 66 
(13.91) 

7  .40 
(4 . 06) 

23  .  69 
(4.66) 

Pl_12 

467 . 67 
(12 .86) 

485. 76 
(12 . 82) 

523.88 
(13 . 62) 

606. 59 
(17.32) 

7.85 
(3.85) 

24  .  88 
(4  .44) 

Ql_l 

112 . 06 
(2 . 95) 

116. 23 
(2.67) 

127 . 04 
(3 . 09) 

128 . 97 
(3 . 07) 

9  .31 
(3 . 52) 

10.  97 
(3 . 50) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 

1987              1988  1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

Ql_2 
Ql_3 
Ql_4 

J 

]  Q1_6 
Ql  7 

]  ~ 

Ql_8 
Ql_9 

I 

-  Ql_10 
Ql_ll 
Ql_12 
NHOS_2 
■J  HDAY_2 
m  HCOST_2 
OPD  2 


51.75 
(2.45) 

51.  01 
(2 . 04) 

57. 
(2. 

68 
28) 

59  . 
(2. 

23 
30) 

49  .  04 
(1. 00) 

50.  26 
(0.99) 

49  . 
(0. 

44 
99) 

47  . 
(0. 

50 
96) 

6.78 
(0.58) 

8.58 
(0. 64) 

12  . 
(0. 

06 
86) 

14  . 
(1. 

68 
01) 

3  .86 
(0. 18) 

4  .  55 
(0.20) 

5. 
(0. 

65 
25) 

5. 
(0. 

78 
28) 

0.58 
(0. 10) 

1.76 
(0.36) 

1. 
(0. 

71 
33) 

1. 

(0. 

58 
26) 

232 . 80 
(9.11) 

216. 55 
(8 . 15) 

236. 
(9. 

09 
09) 

271. 
(11. 

02 
46) 

121. 41 
(3 . 66) 

115. 53 
(3.41) 

119  . 
(3. 

69 
69) 

142  . 
(4. 

81 
42) 

23  .  37 
(0. 82) 

22  .  66 
(0.75) 

27  . 
(0. 

36 
82) 

30  . 
(0. 

75 
92) 

1.38 
(0.48) 

1.28 
(0.39) 

1. 

(0. 

55 
49) 

1. 

(0. 

24 
36) 

344.87 
(9 . 60) 

332.77 
(8 . 52) 

363  . 
(9- 

14 
67) 

399  . 
(11. 

99 
87) 

466.27 
(12.24) 

448 . 30 
(10.79) 

482  . 
(12. 

82 
02) 

542  . 
(15. 

80 
02) 

0.92 
(0.01) 

0  .95 
(0.00) 

0  . 
(0. 

94 
00) 

0  . 
(0. 

90 
01) 

7.77 
(0. 15) 

7  .38 
(0.15) 

7  . 
(0. 

23 
15) 

6. 
(0. 

93 
18) 

2868 . 11 
(43 . 62) 

2879 . 69 
(41.71) 

2842  . 
(47. 

33 
31) 

2864  . 
(63  . 

29 
98) 

0.53 
(0.28) 

3  .85 
(0.92) 

4  . 
(1. 

82 
26) 

1. 
(0. 

15 
35) 

13  .  08 
(6.00) 

-1.63 
(2.78) 

40.  55 
(12 . 42) 

24  .  36 
(7.14) 

-2  .  59 

(27 . 68) 

9  .  03 
(5. 64) 

3  .  60 
(4.35) 

20.74 
(4.92) 

21.34 
(49 . 03) 

9  .  12 
(3 . 87) 

7.70 
(3 . 60) 

-0  .74 
(0. 64) 

-2  .  02 
(2.85) 

-1.30 
(2 . 19) 

25.  11 
(40.38) 


16.  10 
(6. 04) 

-5.49 
(2.75) 

71.  17 
(13 .95) 

27  .  18 
(7 . 58) 

-10. 30 
(25. 17) 

25.  15 
(6.49) 

23  .  62 
(4.83) 

35.72 
(5.23) 

-3  .  18 
(41. 54) 

20.20 
(4.39) 

21.  08 
(4.13) 

-5.59 
(0.77) 

-6.06 
(3 . 12) 

-0.54 
(2 . 65) 

-70.26 
(25.40) 


1 


PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMFNT 
1987 

RFDIJCTTON 

XXXJ  1-/  W        X  JL  vll 

LOW 
1988 

CATFGORY 
1989 

PERCENT 
87-88 

CHANGE 
87-89 

OPDS_2 

2  .  00 

2  .33 
CO    8  0^ 

2  .  01 

CO    82  } 

2  .  06 
CO   fifi } 

-13 .70 
C  A R    RQ } 

-11.72 
C  44  PR} 

P2_l 

39  .  63 

C  2    2  0} 

43  .76 
(2.10) 

47.47 
(2.22) 

55.25 
C  2    62  } 

8.47 
C  6    98 } 

26.25 
C  7  fiM 

P2_2 

33  .  06 
(2.12) 

33  .  09 
CI   96 ) 

35.85 
(2.12) 

40.  07 
C  2   4  1  } 

8  .36 
C  8    7  2} 

21.  12 

C  9  3 

P2_3 

4  .40 
(0.33) 

6.85 
(0.40) 

7.85 
(0.43) 

9.97 
(0.51) 

14  .  66 

C  8    58 } 

45.59 
C9  48} 

P2_4 

0.  27 

CO  12) 

\  \j  .  x^.  ; 

0.  58 
( 0 . 12  ) 

0.45 
( 0 . 12 ) 

0.  62 

CO   15 } 
\u  .  x_> ; 

-21.80 

C  30  16} 

6.  57 

C  33  70} 

P2_5 

0.  13 
(0.06) 

0.34 
CO   09 ) 

0.39 
(0.09) 

0.81 
CO  15^ 

14  .  89 

C  3  6    fi3  ^ 

136.29 
C  51    R4. } 

1  J  X  »  OH  J 

P2_6 

0.  02 
(0.01) 

0.  05 
(0.02) 

0.  08 
(0.03) 

0.26 

CO   12 } 

39  .  07 

C  63    2  2} 

386. 11 
C  2  1  7    63  ^ 

P2_7 

71. 14 
C  2 . 15 } 

85.25 
C  2   77 ) 

87  .  08 
C  2   4  5} 

93  .  63 
C  3    13  } 

2  .  15 
(4.33) 

9.83 
C  4    9  0} 

P2_8 

144 . 97 
C 1 . 87 } 

154 .41 
(1.88) 

152 .86 
C 1 . 99 } 

176. 31 
C  2 . 07 } 

-1.  00 

CI   77 } 

^  x  .  /  /  ; 

14.  18 

CI  81} 

^  X  .  O  X  ) 

P2_9 

39  .  02 
(0.90) 

48.  51 
CI. 01} 

53  .  54 
C 1 . 10} 

55.  31 
C 1 . 11} 

10.  35 
(3.08) 

14  .  01 

C  3    09 } 

P2_10 

0.  02 
(0.02) 

0.  10 
CO. 10 } 

0.47 
(0.22) 

0.78 
(0.42) 

378 . 94 
C246  67} 

695. 68 
(AAA    OR } 

P2_ll 

110.77 
C 3 . 19} 

129 . 01 
(3.50) 

134 . 55 
C  3   34 } 

148 . 88 
C  4    14  } 

4  .30 

C  3    7  5^ 

15.40 

(A    ?  fH 

P2_12 

255. 75 
(3.83) 

283.42 
(4.15) 

287 .41 
(4.08) 

325. 19 
(4.81) 

1.41 
(2.05) 

14.74 
(2.24) 

Q2_l 

56.  29 
(3.04) 

56.  33 
(2.59) 

60.85 
(2 . 78) 

66.  05 
(3 . 05) 

8.  02 
(6.73) 

17.26 
(7.10) 

Q2_2 

48.70 
(2 . 99) 

43.90 
(2.44) 

47  .21 
(2 . 68) 

49  .86 
(2.86) 

7  .  53 
(8.25) 

13  .  57 
(8.56) 

PROSTATECTOMY 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 

1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


Q2_3 

R      A  R 

"7  TO 

/ .  /  y 

D     O  "7 
O.O/ 

in  so 

IT  flfi 
X  J  .  O  D 

17    0  Q 
J  /  .  z  y 

(0.39) 

(0.44) 

(0.47) 

(0. 51) 

(8.23) 

(8 . 67) 

Q2  4 

n  on 
U  .  Z  U 

n    "7  n 

n    a  7 
U  .  4  / 

n   r  n 

_  0  7  no 

—  OR  OF. 
z  0  .  z  0 

(0. 07) 

(0.14) 

(0. 12) 

(0.11) 

(26.40) 

(25. 67) 

Q2_5 

A      1  A 

U  .  14 

n    0.  "7 
U.J/ 

n    r  q 

n  7n 

RQ     1  0 

R  R  OA 
O  0  .  Z  4 

(0. 06) 

(0. 10) 

(0.12) 

(0. 13) 

(42.40) 

(42.94) 

Q2_6 

n  no 
U  .  Uz 

n   n  £ 

n   i  1 

U  .  X  J 

n  oi 
u .  z  X 

1  Tfi  OR 
X  J  0  .  z  0 

070  n 
z  /  z  •  u  0 

(0.01) 

(0. 02) 

(0. 07) 

(0. 06) 

(127.16) 

(114.91) 

Q2_7 

C  Q      R  Q 

by  .  Do 

1  C     R  /I 

/  b  .  O  4 

"7  "7     Q  / 

/  /  .  y  4 

Ol  00 

1     R  0 
X  .  0  Z 

R    R  R 

(2.28) 

(2.74) 

(2.23) 

(2 . 09) 

(4.61) 

(4.50) 

r\  o  o 

Qz_8 

1  CO      CL  A 

XDZ . b4 

IRC  •)() 

x  o  b .  jo 

1  R  R  AO 
X  D  O  .  D  Z 

1  Q  1  SI 

—  n  a  q 

0  0  fiR 

Z  Z  •  D 

(1.81) 

(1. 87) 

(1.83) 

(2.28) 

(1.67) 

(1. 88) 

AO  Q 

yz_y 

4  X  .  D  b 

A  A      R  O 
4  4  .  O  Z 

A  S3  OO 
4  O  .  Z  Z 

R  11 

R  00 

~>  0  z  z 

(0.79) 

(0.75) 

(0.78) 

(0.76) 

(2.44) 

(2.41) 

r»o    i  n 
yz_xu 

n  no 

n  n7 

U  .  J  D 

O  10 
u  •  xz 

17  7  fi7 

RQ    1  1 

(0. 02) 

(0. 07) 

(0. 17) 

(0. 07) 

(244 . 51) 

(136.42) 

 XX 

1  0  R  07 

TOO  07 
X  J  Z  .  O  / 

TOO  70 

X  -J  0  •  /  0 

x*±    •  0  / 

A    A  R 

10  AO 

X       .  H  Z 

(3 . 97) 

(3.79) 

(3 . 58) 

(3 . 68) 

(3.93) 

(3.98) 

Sc^Z       X  Z 

Z    /    O    e    -J  -L 

TOO  OR 
Z  O  -7  •  Z  J 

0  Q  A  AO 

■3/11  no 

1     7  R 
x  .  /  0 

17    Q  R 

(4.37) 

(4.30) 

(4 . 02) 

(4.34) 

(2 . 03) 

(2.11) 

n  00 

u  .  x  0 

n  i  r 

u  •  X  0 

u  .  X  / 

—  0  01 

Z  •  Z  J 

—  R    R  O 

(0.01) 

(0.01) 

(0.01) 

(0. 01) 

(6.83) 

(6.96) 

univ  i 

1      R  7 

X.J/ 

1  OR 
X  .  Z  _> 

1      1  Q 

x .  xy 

0  . 4  y 

—  1  1  OR 

X  J  .  z  0 

(0.10) 

(0.09) 

(0 . 08) 

(0 . 08) 

(8 . 67) 

( 8 . 84 ) 

HC0ST_3 

672 .44 

617 . 68 

601. 67 

608.93 

-2  .  59 

-1.42 

(38.94) 

(37.70) 

(37 . 54) 

(40.48) 

(8 . 61) 

(8.96) 

0PD_3 

79  .21 

118.75 

144 . 17 

117 . 60 

21.40 

-0.96 

(6. 62) 

(7 . 19) 

(9 . 60) 

(8 . 27) 

(10. 10) 

(9.23) 

0PDS_3 

26.02 

26.71 

22  .  78 

29.83 

-14 .74 

11.  68 

(3 . 87) 

(3 . 07) 

(3 . 65) 

(4.37) 

(17 . 87) 

(19.99) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION  CATEGORY 
LOW 

1988  1989 

87-88 

87-89 

P3_l 

62  .45 
(3 . 53) 

57  .  15 
(2.72) 

59  .  57 

(  1     0"7  \ 
\  J  .  U  /  ) 

67  .  17 

{  1      1  Q  \ 

4  .23 
(7.17) 

17.54 
(7.33) 

P3_2 

40.  55 
(3.22) 

30.22 
(2.31) 

32  . 12 

f  O  £.Q\ 
\  Z  .  D  o  J 

32.90 

6.31 
(11.72) 

8.88 
(11. 46) 

P3_3 

15.55 
(0.86) 

17  .  17 
(0.88) 

17  .  42 

{  C\     Ql  ^ 

21.70 
(J..  ZJl) 

1.45 
(7.38) 

26.35 
(8.70) 

P3_4 

0.78 
(0.23) 

1.78 
(0.31) 

2  .29 

((J .  Jo) 

2  .  90 

^  n   //I  \ 

(  U  .  *i  4  ) 

28  .  84 
(27 . 84) 

62.81 
(30.31) 

P3_5 

5.34 
(0.26) 

6.87 
(0.28) 

6.95 

8  .40 

^  U  .  D  /  ) 

1.13 
(5.76) 

22  . 19 
(9.21) 

P3_6 

0.  14 
(0. 05) 

0.76 
(0.29) 

0.  49 

0.  74 

^  U  •  J  J 

-35.50 
(42.29) 

-2  .  85 
(56. 87) 

P3_7 

275 . 74 
(13 . 73) 

290. 59 
(12 . 54) 

293 . 09 

335.43 
{  ±h  .  \J  u  ) 

0.86 
(6. 02) 

15.43 
(6.47) 

P3_8 

195.21 
(10.45) 

192 . 65 
(10.22) 

214 . 79 

\  ±  £  .  u  U  ) 

247 . 97 

11.  49 
(8 . 18) 

28.71 
(8.99) 

P3_9 

42  .23 
(1.23) 

44  .49 
(1.20) 

45.93 

54  .  02 

\  ±  .  Ot>  ) 

3  .23 
(4.07) 

21.42 
(4.43) 

P3_10 

1.  67 
(1. 05) 

1.77 
(0.77) 

4  .24 
I  j. .  4^ ; 

2  . 18 

138 . 92 
(90.83) 

22.82 
(55. 58) 

P3_ll 

338. 19 
(14 . 34) 

347.74 
(12 .90) 

352 . 65 

1,  ±  Z  .   1  \J  ) 

402 . 60 

1.41 
(5.21) 

15.78 
(5. 59) 

P3_12 

533 . 39 
(20. 56) 

540. 40 
(19 . 18) 

567  .  44 

no    ci  \ 
^  J.  y  .  D  J.  ) 

650. 57 
\  z  £  .  /  y  ^ 

5.  00 
(5. 06) 

20.39 
(5. 51) 

Q3_l 

70.72 
(4 . 04) 

60.  31 
(2.90) 

61.23 
(3.21) 

66.  59 
(3.36) 

1.  52 
(7 . 17) 

10.40 
(7.36) 

Q3_2 

47.32 
(3.72) 

33  .  12 
(2 . 56) 

33  .  77 
(2 . 85) 

35.  38 
(2 . 89) 

1.96 
(11. 57) 

6.  82 
(11. 66) 

Q3_3 

16.  57 
(0.78) 

16.  85 
(0.72) 

16.  80 
(0.76) 

19  .40 
(0.86) 

-0.32 
(6.21) 

15. 13 
(6. 68) 

PROSTATECTOMY 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 

LOW  PERCENT  CHANGE 

VARIABLE  1986  1987  1988  1989  87-88  87-89 


Q3_4 
Q3_5 
Q3_6 
Q3_7 
Q3_8 
Q3_9 
Q3_10 
Q3_ll 
Q3_12 
NHOS_4 
HDAY_4 
HCOST_4 
OPD_4 
OPDS_4 
P4  1 


0.91 
(0.25) 

5.  59 
(0.27) 

0  .  24 
(0. 10) 

254 .94 
(11.82) 

184.49 
(8.69) 

45.36 
(1.23) 

1.44 
(0.83) 

325 . 66 
(12 . 67) 

510. 15 
(17.95) 

1.24 
(0.01) 

9.86 
(0. 19) 

3774 . 06 
(65. 25) 

130.20 
(7.49) 

53  .  57 
(4 . 64) 

197 .61 
(4 .96) 


2  .  18 
(0.43) 

6  .83 
(0. 28) 

0.80 
(0.25) 

256. 30 
(10. 81) 

171. 00 
(7.42) 

43  .  68 
(1. 09) 

1.81 
(0.99) 

316. 62 
(11. 23) 

487 . 61 
(15. 60) 

1.23 
(0.01) 

9  .23 
(0.19) 

3712 .22 
(62 . 88) 

217 . 01 
(8 . 52) 

61.73 
(4.56) 

209. 09 
(4 . 53) 


2  .31 
(0.37) 

7  .36 
(0. 29) 

0.53 
(0. 16) 

257 . 07 
(11. 39) 

186. 00 
(8.93) 

45.  12 
(1.19) 

3  .31 
(1.36) 

318 .30 
(11.92) 

504 .30 
(16.76) 

1.22 
(0.01) 

9  .  00 
(0. 18) 

3673 . 26 
(65. 66) 

252 .24 
(10.96) 

50.54 
(4.42) 

230. 66 
(5.22) 


2  .  69 
(0.38) 

7  .79 
(0.32) 

0.78 
(0.25) 

283 . 52 
(11. 56) 

208. 62 
(9.31) 

50.  10 
(1.29) 

0.  66 
(0.28) 

350. 11 
(12 . 18) 

558 .73 
(17.82) 

1.  15 
(0.01) 

8  .  54 
(0.21) 

3688 .88 
(82 .20) 

201. 08 
(9.40) 

61.86 
(5.17) 

253 . 92 
(5.50) 


6.  08 
(26. 12) 

7  .  78 
(5.89) 

-33 .95 
(37.41) 

0.30 
(6.13) 

8.78 
(6.79) 

3  .31 
(3 . 69) 

82  .  92 
(93 . 01) 

0.53 
(5.17) 

3  .  42 
(4.70) 

-1.21 
(1.34) 

-2  .42 
(2 .85) 

-1.  05 

(2.45) 

16.24 
(6.40) 

-18 . 12 
(10. 28) 

10  .31 
(3.31) 


23  .  55 
(26.30) 

14  .  10 
(6.21) 

-3  .21 
(43.93) 

10.  62 
(6.17) 

22  .  00 
(6.96) 

14  .71 
(3 . 87) 

-63 . 27 
(57 . 14) 

10.  58 
(5.23) 

14  .  58 
(4.86) 

-6.  56 
(1.38) 

-7  .49 

(3 . 03) 

-0.  63 
(2.79) 

-7  .34 

(5. 85) 

0.21 
(11. 16) 

21.  44 
(3.41) 


PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

1986 

PAYMENT 
1987 

REDUCTION 

J_i    \J  rl 

1988 

CATEGORY 
1989 

87-88 

87-89 

P4_2 

119 . 58 
(4.38) 

112 .48 
(3 . 65) 

126. 54 
(4.18) 

135.54 
(4.29) 

12  .49 
(4 . 94) 

20.  50 
(5. 01) 

P4_3 

59.  65 
(1.40) 

69  .  22 
(1.60) 

71.25 
(1. 60) 

78  .  27 
(1.84) 

2.93 
(3 . 28) 

13  .  08 
(3 . 52) 

P4_4 

6.63 
(0. 54) 

10.  11 
(0. 72) 

14  .  58 
(1.04) 

18.  18 
(1.20) 

44  .  22 
(12 .45) 

79.76 
(13 . 85) 

P4_5 

9.21 
(0.37) 

11.85 
(0.44) 

12  .80 
(0.46) 

15.26 
(0.77) 

8  .  04 
(5.42) 

28.75 
(7.50) 

P4_6 

0.65 
(0. 12) 

2  .  18 
(0. 37) 

2  .  02 
(0.29) 

2.42 
(0.43) 

-7  .33 
(21.79) 

10.88 
(26. 09) 

P4_7 

608 . 01 
(18.42) 

640.89 
(17 .79) 

657 . 39 
(17.80) 

759.22 
(21.86) 

2  .  57 
(3.93) 

18.46 
(4.40) 

P4_8 

451. 18 
(11.99) 

459 . 59 
(11. 50) 

490.70 
(13 .40) 

569.21 
(16. 32) 

6.  77 
(3 . 84) 

23.85 
(4.34) 

P4_9 

104 . 05 
(1.70) 

116. 91 
(1.71) 

127 . 71 
(1.94) 

144 . 05 
(2.32) 

9  .  24 
(2.21) 

23.22 
(2.47) 

P4_10 

2.83 
(1. 12) 

4  .  04 
(0.93) 

7  .72 
(1.67) 

6.  78 
(1.18) 

91.22 
(47 . 27) 

67  .93 
(37. 10) 

P4_ll 

805. 62 
(19. 14) 

849 . 99 
(18 .40) 

888 . 04 
(18 . 53) 

1013 . 14 
(22 . 68) 

4  .48 
(3 . 07) 

19.20 
(3.44) 

P4_12 

1256.81 
(26.77) 

1309. 58 
(25.58) 

1378 . 74 
(26.27) 

1582 .35 
(32 .46) 

5.28 
(2.80) 

20.83 
(3.16) 

Q4_l 

239 . 07 
(5.90) 

232 .87 
(4.92) 

249 . 12 
(5.56) 

261. 62 
(5. 82) 

6.98 
(3 . 19) 

12  .34 
(3.27) 

Q4_2 

147 . 78 
(5.32) 

128 . 03 
(4.12) 

138 . 66 
(4 . 58) 

144 .46 
(4.78) 

8  .30 
(4.81) 

12.83 
(4.93) 

Q4_3 

71.  06 
(1.37) 

74  .90 
(1.42) 

75.  11 
(1.42) 

77  .  60 
(1.49) 

0.27 
(2 . 67) 

3  .  60 
(2.74) 

Q4_4 

7  .  89 
(0. 64) 

11.  45 
(0.83) 

14  .83 
(1. 01) 

17  .  87 
(1.13) 

29  .  52 
(11. 47) 

56.  07 
(12.23) 

PROSTATECTOMY 


VARIABLE 


1986 


PAYMENT  REDUCTION  CATEGORY 
LOW 

1987  1988  1989 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 


Q4_5 

Q4_6 

Q4_7 

Q4_8 

Q4_9 

Q4_10 

Q4_ll 

Q4  12 


9.59 
(0. 38) 

0.  84 
(0. 17) 

557. 32 
(16. 04) 

458.54 
(10. 29) 

110. 28 
(1. 55) 

2  .  84 
(0.96) 

796. 39 
(17. 05) 

1254 . 94 
(23.54) 


11.75 
(0.43) 

2  .  62 
(0.45) 

549 . 39 
(14.69) 

442 . 90 
(8 . 97) 

110. 86 
(1.41) 

3  .  16 
(1.07) 

782 . 26 
(15.37) 

1225. 16 
(20.82) 


13  .  60 
(0.48) 

2  .  37 
(0.39) 

571. 10 
(15.67) 

461.30 
(10.41) 

120. 71 
(1.57) 

5.21 
(1.51) 

820. 22 
(16.49) 

1281. 52 
(22.42) 


14.27 
(0. 54) 

2  .  56 
(0. 38) 

637.86 
(17 . 68) 

543 .24 
(11. 34) 

127.70 
(1.66) 

2  .  02 
(0.46) 

899 .47 
(18.44) 

1442 .71 
(25. 57) 


15  .  82 
(5.49) 

-9  .25 
(22 . 78) 

3  .  95 
(3.91) 

4  .  15 
(3 . 10) 

8  .  89 
(1.90) 

64  .  95 
(58 . 53) 

4  .85 
(2 . 88) 

4  .  60 
(2.50) 


21.  50 
(5.83) 

-2  .  09 
(22.66) 

16.  10 
(4.18) 

22  .  65 
(3.26) 

15.  19 
(1.97) 

-36. 06 
(36.86) 

14.98 
(3.07) 

17.76 
(2.69) 


APPENDIX  C 


PERCENT  CHANGE  SUMMARY, 
BY  PROCEDURE  GROUP 


CATARACT  EXTRACTIONS 


PERCENT  CHANGE 
86-88  86-89 
VARIABLE  HIGH         MEDIUM  LOW  HIGH         MEDIUM  LOW 


N 

12  .  07 

20.  17 

22  .96 

5.70 

18  .  39 

12  .42 

ALLOW 

-6.  54 
(0.21) 

-1.01 
(0. 19) 

2  .  80 
(0.25) 

-7  .28 
(0.20) 

-1.35 
(0. 19) 

2  .41 
(0.25) 

RVU 

2  .  00 
(0.19) 

3  .20 
(0. 19) 

2  .  28 
(0. 19) 

2  .  37 
(0. 19) 

3  .  50 
(0.19) 

2  .  55 
(0. 18) 

%_ASST 

-26. 17 

-52 . 01 

-61.88 

-20.85 

-45. 01 

-67  .34 

P_ASST 

-29 .23 
(3 . 15) 

-46.71 
(6. 50) 

-51. 41 
(6.17) 

-23 .22 
(3.26) 

-43 . 98 
(6.38) 

-59 . 75 
(6. 08) 

Q_ASST 

-26.26 
(3 . 05) 

-50.97 
(5.86) 

-61. 12 
(5.26) 

-20.47 
(3 . 13) 

-45.61 
(5.93) 

-66.52 
(5.23) 

P_ADD 

33  .94 
(9 . 12) 

-6.73 
(7 . 78) 

-7  .  87 
(7 . 63) 

24.24 
(9.33) 

6  .  56 
(8 . 16) 

-8  .46 

(7.81) 

%_ADD 

35  .  09 

14  .44 

0.  08 

29  .40 

6.35 

2.71 

P_OTHER 

7.97 
(39 . 12) 

165.91 
(52 .46) 

54  .  06 
(54 . 32) 

32.75 
(53 . 69) 

399 . 60 
(95. 67) 

12  .45 
(57 . 57) 

%_OTHER 

45.79 

511. 33 

86.37 

-26.71 

484 .79 

159 .44 

P_SURG3 

42  .  02 
(5.31) 

23  .  54 
(4 . 64) 

17  .  56 
(4.75) 

38.25 
(5.38) 

37.72 
(4.83) 

3  .  59 
(4.71) 

%_SURG3 

44  .30 

29  .  39 

25.79 

34  .  18 

34  .  72 

14  .  82 

NHOS_l 

-17.49 
(11. 13) 

-11.72 
(12 . 52) 

-6.95 
(12.84) 

-37 . 79 
(10.70) 

-10.39 
(12 . 64) 

-6.24 
(13 . 17) 

HDAY_1 

-22.25 
(14 . 65) 

-20.73 
(15. 04) 

-11. 50 
(15.70) 

-43 . 06 
(13 . 67) 

8.84 
(18 .25) 

-15.54 
(15. 81) 

HCOST_l 

-25. 56 
(13 .26) 

-18 . 62 
(15. 85) 

-9  .96 
(17 . 08) 

-41.75 
(12 . 54) 

4  .  09 
(18 . 10) 

-1.  59 

(17 . 60) 

CATARACT  EXTRACTIONS 

TABLE 

HIGH 

86-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

86-89 
MEDIUM 

LOW 

PD_1 

134 . 78 
(10. 16) 

287 .91 
(14 . 02) 

170. 06 
(10.87) 

44  .  82 
(8.20) 

145. 31 
(11. 60) 

54.50 
(8.88) 

PDS_1 

-54 . 62 
(6.22) 

-52 .76 
(5.30) 

-42 .47 
(6.42) 

-65. 92 
(6.07) 

-54 . 57 
(5.41) 

-54 . 50 
(6.27) 

_1 

1.97 
(1.88) 

22.40 
(1.90) 

-0.73 
(1. 85) 

-5.  54 
(1.87) 

8  .  65 
(1.83) 

-5.  52 
(1.84) 

1_2 

88  .  38 
(20.35) 

58  .33 
(16. 98) 

26.  66 
(17 . 19) 

93  .  11 
(21.29) 

62.44 
(17.42) 

37  .  60 
(17.28) 

1_3 

12  .  60 
(2 . 01) 

25.61 
(1. 82) 

18  .  77 
(1.91) 

20.44 
(2 . 10) 

28.  33 
(1.83) 

29.03 
(2 . 53) 

-15. 16 
(1. 68) 

2  .  10 
(1. 63) 

-16. 60 
(1.46) 

-27 . 07 
(1.61) 

-20.35 
(1.47) 

-26.48 
(1.38) 

_5 

-9  .90 
(12 . 11) 

86.99 
(16. 05) 

17  .  34 
(16.47) 

-1.  88 
(12.61) 

106. 19 
(17 . 42) 

101.74 
(67. 65) 

L_6 

46.39 
(5.08) 

93  .  53 
(4.74) 

51.41 
(5.87) 

31.99 
(5. 02) 

89.99 
(4.75) 

42  .  60 
(5.91) 

1_7 

15.74 
(3 . 07) 

27  .  77 
(3 . 53) 

21.  66 
(3.84) 

13  .81 
(2 . 88) 

35.71 
(3.40) 

34.30 
(4 . 25) 

1_8 

15.  03 
(5.38) 

22.48 
(4.61) 

33  .  38 
(5.74) 

28  .  15 
(5.33) 

40.01 
(4.97) 

39.35 
(6.23) 

1_9 

25.95 
(3 . 19) 

39.73 
(3.37) 

41.  12 
(4 . 04) 

48  . 16 
(3.44) 

59.77 
(3.75) 

74  .  47 
(5. 16) 

1_10 

0.94 
(16. 36) 

48  .  52 
(23.27) 

75.31 
(26.80) 

30.  59 
(20. 19) 

136.71 
(30.73) 

71.59 
(29.80) 

L_ll 

7  .28 
(1. 65) 

24  .  17 
(1.71) 

6.  19 
(1.73) 

1.92 
(1. 60) 

17.59 
(1.65) 

6.79 
(1.82) 

L_12 

8.46 
(1.74) 

23.89 
(1.75) 

10.  04 
(1.86) 

5.90 
(1.69) 

21.26 
(1.75) 

11.41 
(1.96) 

L_l 

13  .  52 
(1.83) 

32.26 
(1.81) 

11.  23 
(1.78) 

11.  83 
(1.80) 

29.72 
(1.79) 

14  . 13 
(1.77) 

CATARACT  EXTRACTIONS 

1  VARIABLE 

HIGH 

86-88 
MEDIUM 

PERCENT  CHANGE 
LOW  HIGH 

86-89 
MEDIUM 

LOW 

Ql_2 

Ql_3 

Ql_4 

Ql_5 

Ql_6 

Ql_7 

Ql_8 

Ql_9 

Ql_10 

Ql_ll 

Ql_12 

NHOS_2 

HDAY_2 

HCOST_2 

OPD  2 


66. 19 
(18.84) 

56. 
(16. 

62 
11) 

21.  83 
(16. 64) 

3  .41 
(1.83) 

12  . 
(1. 

30 
69) 

11.83 
(1.84) 

7  .  69 
(1. 65) 

28  . 
(1. 

58 
62) 

5.78 
(1. 48) 

5  .95 
(12 .98) 

92  . 
(16. 

29 
40) 

18  .  62 
(16.90) 

39.20 
(4.40) 

60. 
(3. 

57 
77) 

43  .  98 
(4.85) 

7.48 
(2.71) 

16. 
(3. 

33 
03) 

15.  00 
(3 . 59) 

17.46 
(4.45) 

20. 
(4. 

82 
22) 

23  .  49 
(4.46) 

31.  54 
(3.25) 

40. 
(3. 

12 
29) 

40.  19 
(3 .88) 

-24 . 17 
(14 .24) 

42  . 
(23  . 

12 
14) 

30.  09 
(24.95) 

11.  23 
(1. 50) 

26. 
(1. 

98 
54) 

12  .38 
(1. 63) 

12  .  15 
(1.54) 

26. 
(1. 

07 
57) 

13  .80 
(1. 65) 

(4.20) 

_R  1 

(5. 

78) 

D  w>  .  -J  -J 

(4.58) 

-16. 58 
(19.75) 

-39 
(10 

42 
.96) 

-53 . 03 
(10.98) 

-40 . 19 
(6.47) 

-49 
(8 

.  04 
.82) 

-58 . 79 
(7.28) 

831. 57 
(10. 53) 

849 
(10 

.  01 
.  18) 

498. 33 
(6.28) 

55. 
(18  . 

51 
23) 

56. 
(16. 

31 
39) 

27  . 
(16. 

67 
35) 

4  . 

(1. 

42 
85) 

8. 
(1. 

80 
65) 

14  . 
(1. 

03 
88) 

8  . 
(1. 

76 
66) 

27  . 
(1. 

66 
60) 

10 
(1 

42 
.48) 

13  . 
(13  . 

71 
35) 

113  . 
(17  . 

55 
87) 

41 
(20 

.23 
.  98) 

20. 
(4. 

57 
24) 

51. 
(3. 

07 
71) 

34 
(4 

.78 
.93) 

5. 
(2. 

60 
59) 

21. 
(3. 

66 
00) 

21 
(3 

.25 
.74) 

28  . 
(4. 

43 
07) 

36. 
(4. 

65 
37) 

30 
(4 

.76 
.78) 

50. 
(3. 

53 
41) 

57  . 
(3. 

79 
60) 

64 
(4 

.81 
.28) 

-11. 
(16. 

85 
72) 

78. 
(28. 

70 
09) 

2 

(24 

.  57 
.  51) 

9  . 
(1. 

47 
46) 

27  . 
(1. 

05 
53) 

16 
(1 

.30 
.  65) 

12  . 
(1. 

26 
48) 

28. 
(1. 

48 
58) 

18 
(1 

.  14 
.70) 

-64  . 
(3. 

03 
94) 

-55 . 
(5. 

26 
73) 

-75 
(4 

.  56 
.46) 

-40. 
(14. 

33 
50) 

60. 
(88. 

45 
62) 

-51 
(13 

.35 
.80) 

-51. 

(7. 

91 
75) 

-53  . 

(8. 

51 
67) 

-60 

(10 

.45 
.47) 

197 
(8 

,  17 
.80) 

185. 
(8 

82 
.  08) 

78 
(5 

.  01 
.42) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


7ARIABLE 


HIGH 


86-88 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 
LOW  HIGH 


86-89 
MEDIUM 


LOW 


OPDS_2 

P2_l 

P2_2 

P2_3 

P2_4 

P2_5 

P2_6 

P2_7 
1  P2_8 
\  P2_9 
1  P2_10 
]  P2_ll 
1  P2_12 
1  Q2_l 
I  Q2  2 


-22 . 49 
(1. 68) 

-2  .20 
(4 . 63) 

5.  17 
(6. 06) 

-53 . 11 
(7 . 08) 

-2  .  13 
(8 . 63) 

-20.87 
(17 . 72) 

116. 13 
(22 .27) 

-39 . 34 


2  4 

9 1 

-14 

3 1 

(1. 

63 ) 

(1. 

81) 

3  . 

24 

-0. 

26 

(4. 

74) 

(5. 

24) 

-4  . 

29 

-7  . 

51 

(V. 

53) 

(V. 

43) 

-8  . 

75 

-8  . 

63 

(6. 

63) 

(7. 

75) 

-11. 81 
(5. 07) 

195.70 
(22 . 01) 

93  .30 
(13 . 52) 

-24 . 65 


-15.81 
(5.07) 

-0.  69 
(30. 07) 

47.42 
(13.91) 

-36. 52 


(2. 

63) 

(3. 

87) 

(4. 

65) 

23  . 

20 

28  . 

50 

8  . 

95 

(1. 

86) 

(1. 

75) 

(1. 

91) 

16. 

36 

9  . 

34 

-2  . 

32 

(3. 

69) 

(3. 

31) 

(4. 

15) 

97  . 

43 

84. 

45 

87  . 

20 

(4. 

64) 

(3. 

89) 

(4. 

94) 

24  . 

26 

-5. 

93 

-11. 

48 

(2. 

55) 

(3. 

51) 

(4. 

04) 

6. 

01 

20. 

56 

3  . 

89 

(1. 

49) 

(1. 

64) 

(1. 

82) 

15. 

65 

4  . 

08 

-6. 

43 

(5. 

29) 

(4. 

79) 

(5. 

18) 

17  . 

42 

-5. 

12 

-19  . 

76 

(6. 

22) 

(6. 

67) 

(6. 

67) 

-19 .45 
(1.74) 

-11. 55 

(4 . 68) 

-0.39 
(6.20) 

-52 .21 
(7 . 03) 

-29 . 56 
(7 . 63) 

-27 . 66 
(18 . 69) 

74  .  63 
(18.88) 

-40.76 
(2.75) 

26.  69 
(1.86) 

31.29 
(4.22) 

111.40 
(4 . 88) 

-28 . 89 
(2 . 61) 

6.  56 
(1.51) 

5.92 
(5.21) 

9  .  15 
(6.17) 


-16.41 
(1. 65) 

-9.97 
(4.81) 

6.53 
(7.82) 

-6.  15 
(6.93) 

-42.81 
(4.51) 

18  .  05 
(16.81) 

83  .29 
(10. 62) 

-6.  53 
(4.12) 

38.46 
(1.81) 

1.49 
(3.45) 

160.68 
(4.75) 

-8.84 
(3 . 59) 

27  .  54 
(1.66) 

-6.97 
(4.80) 

-5.35 
(6.70) 


-9  .  55 
(1.84) 

-22.74 
(5.27) 

-7.98 
(7.61) 

-11. 60 
(8.33) 

-41. 09 
(4 . 66) 

49.43 
(36. 15) 

-25. 65 
(11. 12) 

-40.91 
(4.70) 

25.49 
(1.99) 

-5.  89 
(4.19) 

136.71 
(5. 60) 

-28.36 
(4.08) 

12  . 15 
(1.85) 

-25.38 
(5. 24) 

-22 . 79 
(6. 82) 


CATARACT  EXTRACTIONS 


VARIABLE 


HIGH 


86-88 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 
LOW  HIGH 


86-89 
MEDIUM 


LOW 


J 


Q2_3 

-36.75 

-11. 64 

-9  .26 

-42  .85 

-3  .  12 

-23.35 

(5    4  6 ) 

f 6 . 47} 

(7.06) 

(5.37) 

(6.86) 

(6.92) 

Q2_4 

21.25 

8  .  61 

4  .  62 

15.  39 

-12 . 38 

-8  .49 

(8.64) 

(5.23) 

(5.29) 

(8.63) 

(5 . 04) 

(5.26) 

Q2_5 

-23 . 15 

324 . 99 

-4.98 

-43.25 

76.  01 

11.78 

(16.60) 

(27.41) 

(26. 47) 

(16. 33) 

(19 . 49) 

(28 . 54) 

Q2_6 

174  .  39 

34  .81 

60.95 

132 .77 

64  .  16 

-15 . 68 

(23.29) 

(8.78) 

(12 . 03) 

(19 .85) 

\    / 

(9 . 52) 

(9.75) 

Q2_7 

-32 .90 

-25.27 

-43 .94 

-32 . 82 

6.40 

-44  .20 

(2.62) 

(3.72) 

(4.20) 

(2.71) 

(4 . 04) 

(4.33) 

Q2_8 

26.36 

43.83 

-0.  17 

16.  52 

28  .44 

21.49 

( 1 . 94 ) 

(1.94) 

(1. 58) 

(1.75) 

(1. 67) 

(1.53) 

Q2_9 

-2.98 

-0.92 

-12 .36 

5.23 

-14 . 53 

-20. 09 

(3.43) 

(2.88) 

(3 . 58) 

(3.73) 

(2.84) 

(3 . 55) 

Q2_10 

94  .90 

72  .20 

65.99 

55.  15 

63  .75 

98  .24 

(4 . 97) 

(4 . 11) 

(6. 12) 

(4.76) 

(4.21) 

(6 . 57) 

Q2_ll 

-9  .  34 

-4  .  30 

-16 . 32 

-14 . 02 

-3  .  15 

-30.35 

(2.96) 

(3 . 66) 

(4 . 10) 

(2.94) 

(3 . 69) 

(4 . 15) 

Q2_12 

11.  06 

28.46 

-6.31 

3  .43 

18  .35 

1.79 

(1. 69) 

(1. 84) 

(1.91) 

(1. 62) 

(1. 68) 

(1.90) 

NHOS_3 

-2  .  27 

-3  .  63 

-4  .  04 

-6.83 

-14 . 32 

-10.81 

(5.79) 

(5.23) 

(5.58) 

(5.65) 

(5 . 04) 

(5.50) 

HDAY_3 

1.36 

9  .  37 

2.45 

-2  .41 

-9  .  54 

-8.48 

(8.06) 

(7.38) 

(7.53) 

(7.90) 

\  / 

(6.66) 

(7 . 25) 

HCOST_3 

-3  .24 

12  .  58 

8  .81 

4  .  16 

2  .33 

3  .  03 

(7.75) 

(7.79) 

(7.95) 

(8 . 06) 

(7.27) 

(7.75) 

OPD_3 

126. 60 

196. 57 

183 . 66 

36.61 

47  .  56 

44  .36 

(9 . 54) 

(10. 60) 

(9.80) 

(8 . 54) 

(8.92) 

(9 . 02) 

OPDS_3 

-35.70 

-44 .35 

-26.38 

-30.46 

-41. 65 

-31.27 

(5. 07) 

(4.35) 

(4.92) 

(5.29) 

(4.36) 

(4 . 98) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


PERCENT  CHANGE 


7ARIABLE 

HIGH 

86-88 
MEDIUM 

LOW 

HIGH 

86-89 
MEDIUM 

LOW 

P3_l 

36.  12 
(A .29) 

23  .40 
(3 .99) 

17.75 
(4 . 37) 

31.28 
(4.33) 

33  .  61 
(4 . 13) 

5.43 
(4.34) 

P3_2 

43.86 
(5.30) 

23  .  14 
(4 . 61) 

17  .  64 
(4.75) 

38  .  65 
(5.35) 

36.50 
(4.78) 

4  .  10 
(4.72) 

P3_3 

7  .  60 
(3 . 51) 

23  .27 
(3.67) 

22. AO 
(4.66) 

7  .81 
(3.74) 

22  .77 
(3.71) 

32  . 15 
(7.25) 

P3_4 

-8  .44 

(8.86) 

10.  06 
(7.20) 

-6.  00 

(6.69) 

-8  .  11 
(9.10) 

5.  67 
(6 . 95) 

-4  .  50 
(8 . 50) 

P3_5 

-17 . 89 
(44.48) 

167 .21 
(41.74) 

120 . 72 
(51.20) 

-27 . 07 
(36 . 67) 

206. 17 
(54.40) 

730.83 
(418 . 51) 

P3_6 

27  .  60 
(8  .  77 ) 

43  .  03 
(7.56) 

38  .  38 
(9.73) 

11.  73 
(8.60) 

46.83 
(7.82) 

31.  52 
( 10 . 19) 

P3_7 

17  .  52 
(4 .18) 

27.  43 
(4 .75) 

19  .  06 
(4.89) 

25.  52 
(4.92) 

36.76 
(4 . 67 ) 

32  .  49 
(5 . 12 ) 

P3_8 

22  .  16 
(4.24) 

36.  06 
(3.49) 

26.09 
(3.99) 

32  .  32 
(4.46) 

51.49 
(3.84) 

33  .  10 
(3.88) 

P3_9 

20.38 
(3.98) 

39.26 
(4.22) 

36.76 
(4.52) 

45.  15 
(4.41) 

62  .  76 
(4.53) 

66.49 
(5.53) 

\  / 

P3_10 

87  .  67 
(13 . 68) 

25.90 
(8.43) 

114 .75 
( 14 . 52 ) 

109 .81 
(15.03) 

100. 30 
(10.34) 

142.21 
(15 . 80) 

P3_ll 

26.35 
(3.26) 

25.36 
(3 . 08) 

18.  33 
(3.28) 

28.25 
(3.33) 

35. 14 
(3.10) 

17.43 
(3.32) 

P3_12 

25.  27 
(3.06) 

28.35 
(2.86) 

20.41 
(3.05) 

29.30 
( 3 . 15) 

39.71 
(2.91) 

21.  63 
(3.11) 

Q3_l 

40.51 
(4.52) 

26.85 
(4.03) 

18  .  61 
(4.34) 

31.87 
(4.50) 

33.96 
(4 . 12 ) 

3.91 
(4.27) 

Q3_2 

50.  37 
(5. 60) 

26.  00 
(4.62) 

17  .  57 
(4.70) 

42  .  37 
(5. 58) 

36.  06 
(4.74) 

2.87 
(4 . 65) 

Q3_3 

-2  .26 
(3.26) 

11.  27 
(3.41) 

8.93 
(4.24) 

-11.90 
(3 . 25) 

6.74 
(3 . 37) 

-0.93 
(4.22) 

CATARACT  EXTRACTIONS 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

HIGH 

86-88 
MEDIUM 

LOW 

HIGH 

86-89 
MEDIUM 

LOW 

Q3_4 

31.  04 
(9 . 56) 

79  .  54 
(8.71) 

38.85 
(7.76) 

22  .  50 
(9.46) 

84  .  09 
(8.71) 

39  .  08 
(7.90) 

Q3_5 

-25.25 
(35.35) 

190. 29 
(43.76) 

96.83 
(47 .33) 

-18 .83 
(35.83) 

206.92 
(46.98) 

194 . 52 
(72 .46) 

Q3_6 

16.  64 
(7 . 53) 

42.89 
(7 . 09) 

34  .93 
(8.29) 

2  .  38 
(7 . 50) 

40.  05 
(7 . 03) 

25.  60 
(8 . 52) 

Q3_7 

12  .28 
(4.48) 

16.  05 
(4.34) 

8.75 
(4.57) 

18  .  77 
(4 . 59) 

20.73 
(4.26) 

18  .42 
(4.72) 

Q3_8 

23  .  69 
(3 . 59) 

33.41 
(3.27) 

12  .  11 
(3.34) 

26.72 
(3 . 52) 

30.95 
(3.21) 

17  .  69 
(3.36) 

Q3_9 

21.73 
(3 . 85) 

35  .  19 
(3.80) 

32.95 
(4 . 25) 

40.  62 
(4.20) 

51.30 
(4 . 00) 

50.  22 
(4 . 69) 

Q3_10 

86.  25 
(14 . 02) 

22  .70 
(8 . 28) 

101. 76 
(15.99) 

71.20 
(14 . 62) 

62  .20 
(9.45) 

128 . 07 
(17.50) 

Q3_ll 

26.35 
(3.21) 

21.  68 
(2.94) 

14  .  32 
(3.19) 

25.30 
(3.24) 

27  .  63 
(2.96) 

10.  23 
(3 . 18) 

Q3_12 

25.  69 
(2.95) 

24  .  67 
(2.72) 

13  .80 
(2 . 89) 

25  .  65 
(2.97) 

28  .  48 
(2.70) 

11.  99 
(2 . 92) 

NHOS_4 

-22 . 06 
(3 . 53) 

-18 . 63 
(4 . 00) 

-29 . 01 
(3.74) 

-36.89 
(3 . 39) 

-26.20 
(3 . 85) 

-36. 58 
(3 . 67) 

HDAY_4 

-5.49 
(7.76) 

0.32 
(6.25) 

-10. 07 
(6. 16) 

-16. 16 
(6. 69) 

1.  66 
(13 . 64) 

-17 . 87 
(6.15) 

HCOST_4 

-18 . 38 
(5.17) 

-4  .  53 
(6. 03) 

-13 .28 
(5.71) 

-19.73 
(5. 52) 

-11. 06 
(5.71) 

-16.84 
(6. 04) 

OPD_4 

442 . 13 
(6.38) 

538 . 21 
(6.77) 

362 . 54 
(4.80) 

109 . 65 
(5.78) 

132 . 52 
(5.81) 

65.  32 
(4 . 53) 

OPDS_4 

-26.47 
(1.48) 

-30.51 
(1.41) 

-18 .25 
(1.61) 

-24  .22 
(1.54) 

-23 . 87 
(1.43) 

-16. 19 
(1.64) 

P4_l 

16.  19 
(2.23) 

19.47 
(2.22) 

8  .29 
(2.44) 

9  .48 
(2.24) 

17  .31 
(2.27) 

-3.49 
(2.41) 

CATARACT  EXTRACTIONS 

ARIABLE 

HIGH 

86-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

86-89 
MEDIUM 

LOW 

P4_2 

34  .36 
(3 .99) 

19  .  16 
(3.81) 

12  .41 
(3 . 87) 

29.42 
(4 . 02) 

31.  62 
(3.95) 

2.72 
(3.87) 

P4_3 

4  .41 

(2 . 02) 

23  .  01 
(2 . 09) 

17  .  89 
(2 . 10) 

8  .20 
(2 . 12) 

24.26 
(2 . 11) 

27  .  00 
(2.94) 

P4_4 

-13 . 99 
(1.61) 

1.  03 
(1.45) 

-15. 79 
(1.31) 

-26. 13 
(1. 55) 

-21.27 
(1.32) 

-26. 60 
(1.28) 

P4_5 

-13 .42 
(13 .85) 

128.71 
(13 . 04) 

24  .  97 
(15. 03) 

-11. 57 
(13 . 50) 

86.  13 
(13 . 23) 

158 . 65 
(68.49) 

P4_6 

44  .  59 
(4.81) 

81.  89 
(4.14) 

48  .  22 
(4 .94) 

28.29 
(4 . 65) 

79  .26 
(4 . 06) 

30.  68 
(4.87) 

P4_7 

0.  62 
(2.70) 

21.11 
(3.33) 

12  .  02 
(3.34) 

3  .  65 
(2 .75) 

31.  18 
(3.25) 

22.81 
(3 . 53) 

P4_8 

22.28 
(1.88) 

30.  09 
(1.66) 

14  .  94 
(1.84) 

28.21 
(1.92) 

42  .  08 
(1. 77) 

28.34 
(1.88) 

P4_9 

22  .  13 
(2 . 53) 

35.53 
(2 . 69) 

32.73 
(2 . 97) 

44  .  66 
(2 . 80) 

53.67 
(2.93) 

58  .99 
(3 . 64) 

^4_10 

91.  74 
(5. 04) 

64  .  27 
(4.24) 

93  .  18 
(5. 69) 

107 .98 
(5.40) 

140. 21 
(5.27) 

135.94 
(6.33) 

P4_ll 

8  .  38 
(1.78) 

20.  15 
(1.90) 

9  .72 
(2 . 00) 

6.56 
(1.80) 

23  .  07 
(1.90) 

6.54 
(2 . 03) 

P4_12 

13  .83 
(1.46) 

24  .  53 
(1.50) 

11.  97 
(1. 58) 

15.  05 
(1.49) 

31.45 
(1.52) 

15.96 
(1.61) 

Q4_l 

25.  19 
(2 . 39) 

23.86 
(2.21) 

10.  58 
(2 . 37) 

18.72 
(2.35) 

23  .  94 
(2.24) 

0.  58 
(2 . 34) 

Q4_2 

38  .  83 
(4.13) 

18.91 
(3.67) 

6.87 
(3.70) 

30.  63 
(4.07) 

25.77 
(3.74) 

-3  .  66 
(3 . 69) 

Q4_3 

-2  .  04 
(1.85) 

10.  65 
(1.92) 

9  .38 
(1.94) 

-6.40 
(1.84) 

7  .29 
(1.90) 

6.  54 
(1.95) 

Q4_4 

9  .  87 
(1.59) 

29  .  39 
(1.46) 

7  .87 
(1.33) 

9.96 
(1.59) 

26.45 
(1.45) 

10.  31 
(1.34) 

CATARACT  EXTRACTIONS 

HIGH 

86-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

86-89 
MEDIUM 

LOW 

Q4_5 

-6. 

45 

163  . 

45 

23  . 

81 

-4  . 

41 

112  . 

29 

54  . 

48 

(12. 

52) 

(14. 

23) 

(14. 

99) 

(13  . 

33) 

(14. 

15) 

(19. 

52) 

Q4  6 

38. 

42 

53  . 

79 

44  . 

29 

20. 

08 

50. 

50 

26. 

10 

(4. 

10) 

(3. 

31) 

(4. 

17) 

(3. 

94) 

(3. 

32) 

(4. 

15) 

Q4_/ 

-1. 

76 

10. 

92 

2  . 

84 

0  . 

87 

19  . 

16 

10. 

26 

(2. 

45) 

(2. 

97) 

(3. 

07) 

(2. 

49) 

(2. 

92) 

(3. 

18) 

Q4_8 

24  . 

80 

38  . 

77 

5. 

52 

20. 

38 

29  . 

89 

21. 

10 

(1. 

77) 

(1. 

74) 

(1. 

60) 

(1. 

63) 

(1. 

58) 

(1. 

56) 

r\  a  o 

Q4_y 

21. 

85 

32  . 

00 

28  . 

84 

39. 

21 

44  . 

59 

45. 

02 

(2. 

44) 

(2. 

46) 

(2. 

79) 

(2. 

64) 

(2. 

62) 

(3. 

07) 

Q4_10 

87. 

56 

54  . 

55 

75. 

18 

55. 

62 

63  . 

62 

102  . 

66 

(5. 

32) 

(4. 

34) 

(7. 

10) 

(5. 

23) 

(4. 

76) 

(7. 

68) 

12  . 

56 

18  , 

68 

7  . 

77 

10. 

36 

22  . 

03 

4  . 

10 

(1. 

72) 

(1. 

78) 

(1. 

91) 

(1- 

72) 

(1. 

78) 

(1. 

91) 

16. 

86 

26 

28 

7  . 

00 

13 

.88 

25 

00 

9 

91 

(1. 

42) 

(1 

47) 

(1. 

52) 

(1 

.39) 

(1 

43) 

(1 

.54) 

ir   AIM  toln 

-38 

.47 

17 

.21 

55. 

51 

-61 

.  65 

-59 

.  07 

-93 

00 

(8 

.  04) 

(6 

.31) 

(8. 

60) 

(7 

.70) 

(5 

.  35) 

(6 

.30) 

y     /IT*  Hi  O  X  XI 

-7 

.44 

47 

.  13 

101 

08 

-41 

.  55 

-42 

.  00 

-90 

.43 

(8 

.98) 

(6 

.  77) 

(9 

.  42) 

(8 

.23) 

(5 

.74) 

(6 

.  03) 

lr   Uij  XJj 

32 

.31 

-0 

.  94 

-8 

.  11 

25 

.77 

12 

.24 

-9 

.  58 

(9 

.19) 

(7 

.93) 

(8 

.17) 

(9 

.  65) 

(8 

.31) 

(8 

.38) 

■       TZ>    HTTVT?  T 

44 

.  47 

23 

.  65 

16 

.  06 

41 

.  59 

40 

.  14 

5 

.71 

(5 

.  39) 

(4 

.  51) 

(4 

.  58) 

(5 

.  34) 

(4 

.76) 

(4 

.  61) 

_      y    UH  III  £ 

40 

.  54 

-2 

.  92 

-19 

.73 

29 

.  82 

-3 

.22 

-23 

.  59 

(8 

.51) 

(6 

.96) 

(7 

.  12) 

(8 

.49) 

(6 

.99) 

(7 

.28) 

y  ujj  x  xj  j 

49 

.  52 

25 

.  60 

15 

.  39 

44 

.42 

38 

.  37 

3 

.39 

(5 

.  62) 

(4 

.48) 

(4 

.  53) 

(5 

.  53) 

(4 

.  69) 

(4 

.  54) 

P  ULTR  1 

-16 

.  04 

1 

.  16 

-15 

.31 

-26 

.  02 

-19 

.  69 

-25 

.  82 

t—  I- 

(1 

.  58) 

(1 

.  55) 

(1 

.40) 

(1 

.  52) 

(1 

.40) 

(1 

.31) 

] 


CATARACT  EXTRACTIONS 


/ARIABLE 


HIGH 


86-88 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 
LOW  HIGH 


86-89 
MEDIUM 


LOW 


P_ULTR_2 

-1.16 
(8 . 52) 

-13 . 57 

(4 . 88) 

-13 . 07 
(5. 05) 

-25.42 
(7.63) 

-44 .35 
(4.35) 

-40.20 
(4 . 64) 

P_ULTR_3 

-1.48 
(8 . 68) 

2.72 
(6. 64) 

-8  .  03 
(6.42) 

-6.47 
(8.79) 

2  .34 
(6.51) 

-2  .81 

(8. 04) 

Q_ULTR_1 

5.  65 
(1.54) 

26.70 
(1.51) 

7  .20 
(1.40) 

8  .  94 
(1.56) 

27  .33 
(1.50) 

11.01 
(1.41) 

Q_ULTR_2 

23  .  07 
(8 . 56) 

8.28 
(5.08) 

8.74 
(5.29) 

21.  03 
(8 . 67) 

-12 . 97 
(4.89) 

-7  .  17 
(5.24) 

Q_ULTR_3 

36.  69 
(9.38) 

65.  95 
(7.92) 

34  .  47 
(7.40) 

21.46 
(9 . 10) 

73.27 
(7.95) 

39.26 
(7.56) 

P_ASCN_1 

-50 .43 
(1.51) 

-30.24 
(1.75) 

-45.20 
(1.46) 

=71.20 
(1.38) 

-57 . 63 
(1. 56) 

-61. 00 

(1.38) 

P_ASCN_2 

-33.85 
(7 . 85) 

-22 .86 
(6. 04) 

-40.25 
(4.95) 

-62 .25 
(6. 99) 

-62 . 99 
(5.19) 

-68.49 
(4 . 52) 

P_ASCN_3 

-34 . 17 

(7.8.6) 

-24 .20 
(7 . 53) 

-42 . 12 
(6.30) 

-63 .48 
(7.34) 

-45.53 
(7 . 12) 

-54 . 17 
(6. 72) 

Q_ASCN_1 

-34 .85 
(1. 50) 

-14 . 54 
(1-74) 

-31.34 
(1.45) 

-52 . 04 
(1.46) 

-32.41 
(1.69) 

-42 . 15 
(1.44) 

Q_ASCN_2 

-21.21 
(7.64) 

-7.75 
(6. 08) 

-26. 87 
(5. 06) 

-37.25 
(7 . 50) 

-45.27 
(5.51) 

-54 .41 
(4.73) 

Q_ASCN_3 

1.57 
(8.91) 

31.43 
(9 . 05) 

-14 . 07 
(6.95) 

-42.25 
(8 . 02) 

-7  .22 
(8 . 17) 

-30.31 
(6.81) 

P_SECN_2 

7  .21 
(16. 08) 

-75. 08 
(12 .40) 

-39 . 17 
(17 . 69) 

-22 . 64 
(15.46) 

-76. 00 
(12 . 24) 

-51.88 
(17 . 69) 

P_SECN_3 

23  .  13 
(6.48) 

19  .  30 
(5.45) 

11.  63 
(5.33) 

20.89 
(6.58) 

34.46 
(5.67) 

-5.43 
(5.26) 

Q_SECN_2 

85  .  62 
(17 .71) 

-69 . 69 
(10. 23) 

-34.85 
(15. 38) 

62  .  10 
(17 . 32) 

-74  .37 
(10.27) 

-65. 68 
(14 . 33) 

Q_SECN_3 

42  .  60 
(7 . 05) 

23  .  29 
(5.49) 

13  .  17 
(5.32) 

37  .31 
(7 . 08) 

36.43 
(5. 65) 

-3  .  53 
(5.25) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

o  /    o  o 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

MEDIUM 

LOW 

N 

-1.21 

6.92 

4.73 

-6.  04 

-0.  68 

-1.87 

AT,T  ,OW 

—  2    9  7 
(0. 57) 

—  0    6 1 
(0.30) 

2  .  05 
(0.77) 

-5.33 
(0. 53) 

-1.38 
(0.32) 

4.89 
(0.72) 

RVU 

-1.  17 

(0.30) 

-0.  68 
(0.30) 

-0.  16 
(0.32) 

-0.81 
(0.32) 

-1.  03 
(0.32) 

-0.24 
(0.32) 

8  16 

X.  •   X  — ' 

-3.73 

9.81 

-8.93 

(4.95) 

6.79 
(6.93) 

-1 .  42 

(6. 63) 

-7.11 
(4.87) 

7.45 
(7 . 08) 

-9.91 
(6.57) 

O   A^  ^T 

-2  51 
(4.49) 

7.47 
(6. 13) 

-0.30 
(5.92) 

-4.31 
(4 .49) 

8.75 
(6.25) 

-12 . 55 
(5.83) 

P_ADD 

-15. 14 
(19 . 03) 

6.  62 
(23.23) 

21.70 
(33.22) 

50.44 
(24 . 24) 

38  .  02 
(27 .28) 

36.  03 
(35.23) 

%  ADD 

-1.55 

-4.91 

2  0.61 

28.30 

15.79 

-3.46 

P_OTHER 

-9  .  94 

(35.32) 

-18 . 04 
(29.92) 

8  .96 
(34 . 51) 

3  .22 
(36. 04) 

-2.73 
(32.06) 

109 . 98 
(61.73) 

%  OTHER 

12.84 

11.87 

2.30 

79.71 

44.11 

72.26 

P_SURG3 

11.69 
(33 . 65) 

26.26 
(31. 72) 

10.  24 
(31.44) 

29  .  05 
(38.20) 

52  .  97 
(38.25) 

17  .96 
(31. 97) 

%  SURG3 

-6.81 

-3  .  68 

18  .  39 

-13.84 

-5.33 

34.51 

NHO^  1 

-35.81 
(20.19) 

9.65 
(27 . 13) 

18.39 
(29 . 19) 

-37.70 
(20.93) 

4.15 
(27.41) 

14.13 
(30. 52) 

HDAY_1 

-26.43 
(27 . 52) 

14  .  62 
(35. 14) 

-6.33 
(37.72) 

-52 .70 
(24.31) 

28  .  69 
(40.26) 

-6.48 
(38 . 38) 

1  HC0ST_1 

-7.87 
(30 . 17) 

18  .  84 
(36 . 87) 

7  .86 
(37 . 68) 

-33.45 
(29.22) 

18  .  38 
(37 . 12) 

12  .  61 
(39. 13) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

OPD_l 

34  .85 
(17 . 43) 

18  .  30 
(15.81) 

14  .24 
(15.83) 

7  .42 
(15. 05) 

33.46 
(17 . 59) 

11.  49 
(15. 13) 

OPDS_l 

1.  18 
(43.21) 

-46. 56 
(44 . 16) 

-26. 28 

(58 . 29) 

1.25 
(59 .42) 

-34 . 87 
(45.66) 

-54.41 
(54 . 00) 

Pl_l 

-28.26 
(10. 31) 

14  .29 
(12 .80) 

-11. 08 
(12 . 17) 

-20.48 
(11. 01) 

17  .  51 
(14 . 87) 

-3  .  51 
(13 .22) 

Pl_2 

-71. 02 

(27 . 08) 

78.46 
(62 . 65) 

-32 . 12 
(40.26) 

-61.11 
(28.85) 

117 . 44 
(80. 49) 

-9  .  12 
(44 . 54) 

Pl_3 

-11. 16 
(8.80) 

-0  .45 
(7.51) 

-2  .  67 
(7.70) 

-18 .25 
(8.56) 

-3  .  54 
(8 . 15) 

-3  .  88 
(8 . 06) 

Pl_4 

-10.42 
(10. 95) 

-6  .  62 
(11. 25) 

3  .90 
(11.75) 

28  .  09 
(12 . 33) 

0.  37 
(11. 68) 

8.97 
(11.74) 

Pl_5 

106. 95 
(101. 41) 

53  .95 
(46.46) 

-85. 93 
(43 . 85) 

206. 96 
(113 .46) 

-30.63 
(34 . 27) 

-41. 85 
(51. 13) 

Pl_6 

197 . 15 
(108 .41) 

27  .  59 
(33 . 15) 

-2  .  53 
(34 . 22) 

191. 02 
(101. 08) 

7  .35 
(31.21) 

11.59 
(39.55) 

Pl_7 

14  .24 
(9.01) 

16.42 
(9 . 56) 

19  .  53 
(11.21) 

3  .  09 
(8.47) 

13  .  48 
(9.57) 

11.  90 
(9 . 27) 

Pl_8 

7  .  02 
(9.76) 

27.37 
(13 . 07) 

8  .  92 
(10. 36) 

1.  65 
(9 . 18) 

11.  39 
(10. 12) 

21.  60 
(11. 05) 

Pl_9 

15.51 
(11. 88) 

19  .  19 
(12 . 60) 

6.35 
(13 .75) 

34  .22 
(12 .46) 

26.22 
(12 . 74) 

46.  29 
(15.83) 

Pl_10 

0.00 
(  0.00) 

370. 07 
(364 . 59) 

0.  00 
(  0.00) 

0.00 
(  0.00) 

454 . 78 
(524 .39) 

0.  00 
(  0.00) 

Pl_ll 

3  .  13 
(7.39) 

15.90 
(7 . 92) 

10  .  13 
(9.44) 

-3  .  07 

(7 . 09) 

14.46 
(8.35) 

7  . 17 
(8 . 27) 

Pl_12 

4  .23 
(7 . 00) 

19.45 
(7.65) 

9.83 
(8.54) 

-1.73 
(6.73) 

13  .  51 
(7.64) 

10.79 
(7 . 87) 

Ql_l 

-33 . 68 
(10.22) 

10.  96 
(12 . 16) 

-13 . 17 
(13 . 05) 

-25. 18 
(10.83) 

4  .  08 
(13 .40) 

-7  .21 
(13 .48) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 

V  t\J\  X  ri  lj  J_i  JZj 

n  _l  van 

87-88 

PERCENT 
t  nw 

CHANGE 

1 1  x  un 

87-89 

11  Lj  U  1  U  1  1 

t  nw 

r>i  9 
y  x_z 

/  J.  •  J  j 

(26.33) 

fi  fi    7  A 
DO.  /  4 

(58. 38) 

JO.// 

(38.73) 

—  fi  9     9  7 

(27 . 79) 

R  R    9  9 

(70. 57) 

—  1  7    R  9 

(40.34) 

(7 . 19) 

—  9     Q  9 

(7 . 01) 

—  9  fll 

(6.51) 

—  9  1     7  R 
Zl.  /  O 

(7.25) 

—  i  7    r  n 

—  X  /  .  JU 

(6. 64) 

—  7   n  r 

/  •  U  9 

(6.72) 

D 1  A 

yi  4 

(10.48) 

—  R     A  R 

(11. 02) 

7     9  Q 

(12.79) 

9  9    9  n 
(11.72) 

—  9     A  9 

(11. 10) 

in  9 q 

X  U  .  «£  :7 

(11. 94) 

m  r 

1  TO      O  ""> 

X  J  o  •  o  z 
(110. 13) 

fin  7 q 

O  U  •    /  _7 

(46. 09) 

—  R  9  HQ 

(34 . 17) 

1  QQ     Q  R 

(109 . 89) 

—  9  9    9  9 
(35.31) 

—  9  fi    9  A 

(41.36) 

m  fi 

z  w  o  .  z  u 
(115. 16) 

Q    9  9 

(35. 69) 

—  R    9  9 
(33 . 16) 

9  07    fi  1 
(107 .34) 

—  9  fi    R  1 

Z,  VJ    o    O  J_ 

(30.30) 

9  9    7  fi 

(41. 68) 

11  T"? 
XX.  !  ~> 

(8.94) 

19     Q  A 
X     .  o  4 

(8. 69) 

1  A     9  1 

(9 . 38) 

9  17 
J  .  X  / 

(8 . 17) 

a   p  n 

4  .  OU 

(8 . 15) 

1  R    Q  9 
X  O  .  :7 

(9.10) 

m  r 

n  a  q 

\)  •  4  17 

(8.26) 

9  n    Q  7 

(9.32) 

1  19 
X  .  X  J 

(8.83) 

—  1     9  9 

(8 . 07) 

1  9  R7 
lj  ■  j  / 

(9.50) 

9  1     9  1 
Z  X  .  17  X 

(11. 40) 

m  q 
yj-  " 

17  7  n 
(11.46) 

17    9  9 
(12 . 23) 

11     9  1 

X  X  .  £t  X 

(12 .75) 

9  9    9  R 

(11. 88) 

9  A    A  A 

(12 . 39) 

A  9    n  R 

4  J  .  U  J 

(14 . 27) 

o  nn 
(  0.00) 

—  9  ft    9  A 

(85. 14) 

n  n  n 
(  0.00) 

n  n  n 
(  0.00) 

9    1  R 

(118 .42) 

n  n  n 
(  0.00) 

D1     1  1 

x,  •  J  O 

(7. 10) 

19  91 
(7.17) 

A    R  R 
(8.31) 

—  R    1  A 

(6.76) 

a  fin 

4  .  D  U 

(7.23) 

7  7  n 
/  •  /  u 

(8.13) 

m    i  9 

v^  _L      _L  Z, 

(6.49) 

(6. 65) 

9     fi  A 

(7.43) 

—  9    9  7 
(6. 18) 

7    9  7 
/  .  J  / 

(6. 84) 

1  1  A7 
X  X  •  4  / 

(7.79) 

iinuo  z. 

— n  9  ? 

\J  .  -7  Z. 

(1.25) 

— n  9  9 
(1.18) 

1  9R 

(1.15) 

—  9  nn 
(1.33) 

—  R    9  1 

(1.43) 

—  9    7  9 

(1.43) 

unav  9 

rlL/rl  X  Z 

9  QR 

(4.75) 

(3.80) 

—  9    A  9 

(4.47) 

—  R    R  9 
3  •  O  J 

(4.37) 

—  Q  OR 
i7  .  o  D 

(4 . 00) 

—  i  q  on 

XO  .  3U 

(4.51) 

A  97 

(2 . 58) 

9    9  9 
.  j  z. 

(1.94) 

(2.32) 

9  fin 
(3 . 69) 

9    7  R 
J  .  /  o 

(2 . 50) 

—  i    n  a 

X  .  U  4 

(2.57) 

0PD_2 

-25.64 
(63  .  33) 

-57.87 
(39.91) 

-38.26 
(65.77) 

-66. 14 

(54 . 69) 

-83 . 51 
(36.35) 

-12 . 69 
(51.47) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

OPDS_2 

-73 . 97 
(103 . 33) 

-32.28 
(120. 77) 

0.  00 
(  0.00) 

-100. 00 
(00. 00) 

193 . 23 
(212 . 92) 

0.  00 
(  0.00) 

P2_l 

-10. 18 
(11. 09) 

-1.  19 
(10.81) 

23  .  04 
(12 . 03) 

20.89 
(12 . 82) 

-2  .  94 
(11. 68) 

10.72 
(12.77) 

P2_2 

-8  .  94 
(11. 74) 

-2  .  58 
(11.23) 

18  .49 
(12.83) 

24  .  39 
(13 . 57) 

-5.  67 
(12 . 01) 

6.24 
(13 . 57) 

P2_3 

-17 . 52 

(23 . 67) 

-13 . 52 

(23 . 50) 

6.  04 
(23.29) 

-11.70 
(24 . 52) 

89  .51 
(91. 64) 

81.  58 
(32 .75) 

P2_4 

38.75 
(58.71) 

85.36 
(64 . 19) 

-29.49 
(35.92) 

29.41 
(56.57) 

259 .76 
(130. 18) 

72  .  59 
(63 . 34) 

P2_5 

=63 . 19 
(74 . 56) 

275.51 
(127 . 05) 

3  .49 
(72 . 29) 

-33.82 
(77 . 34) 

-17 .32 
(78 . 57) 

161. 47 
(108 . 75) 

P2_6 

0.  00 
(  0.00) 

44  .21 
(83 . 39) 

-56. 47 
(85. 08) 

0.  00 
(  0.00) 

-50. 13 
(57 . 07) 

324 . 39 
(224 . 38) 

P2_7 

-1.21 
(5.11) 

13  .  14 
(6. 60) 

-7  .  62 
(5.92) 

-4  .  56 
(5. 15) 

23.20 
(6.74) 

-3.89 
(6.36) 

P2_8 

2  .49 
(3.22) 

-7  .  33 
(3 . 24) 

-1.26 
(3 . 37) 

19  .  03 
(3.30) 

5.  16 
(3.40) 

26.96 
(3.71) 

P2_9 

-9  .  03 
(7.27) 

2  .88 
(7.20) 

29.23 
(9.61) 

10.  98 
(7.34) 

27.60 
(7.96) 

52  .  60 
(10. 67) 

P2_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

P2_ll 

-3  .45 
(4.38) 

7  .  66 
(5. 52) 

2  .  08 
(5. 02) 

1.80 
(4 .80) 

13  .20 
(5.85) 

0.73 
(5. 88) 

P2_12 

-0.91 
(3 . 07) 

0.  19 
(3 . 27) 

0.  54 
(3 . 10) 

9  . 16 
(3.22) 

9  .  19 
(3.48) 

12  .  82 
(3 . 61) 

Q2_l 

-15.20 
(11. 04) 

5.  53 
(11. 04) 

32  .  63 
(11. 68) 

18  .  82 
(12 .80) 

-5.73 
(10.73) 

3  .  98 
(11. 10) 

Q2_2 

-15. 11 
(11. 55) 

2  .70 
(11. 25) 

28.78 
(12 . 37) 

21.45 
(13 . 42) 

-6.  08 
(11. 04) 

-2  .25 
(11. 52) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 
PERCENT  CHANGE 
LOW  HIGH 


VARIABLE 


HIGH 


87-88 
MEDIUM 


87-89 
MEDIUM 


LOW 


Q2_3 

Q2_4 

Q2_5 

Q2_6 

Q2_7 

Q2_8 
I  Q2_9 
]  Q2_10 

Q2_ll 
j  Q2_12 
J  NHOS_3 
,  HDAY_3 

HCOST  3 

1  ~ 

OPD_3 

] 

OPDS  3 


-5. 

17 

-14  . 

31 

-3  . 

73 

2  . 

67 

-25. 

41 

49. 

66 

(23  . 

68) 

(22  . 

36) 

(20. 

80) 

(24  . 

81) 

(21. 

71) 

(23  . 

84) 

49  . 

51 

74  . 

86 

-26. 

68 

26. 

32 

202  . 

06 

71. 

73 

(63  . 

12) 

(62  . 

30) 

(35. 

91) 

(56. 

13) 

(82  . 

53) 

(60. 

46) 

-44  . 

13 

373  . 

11 

-16. 

99 

-11. 

24 

8  . 

92 

127  . 

29 

(77  . 

77) 

(150. 

25) 

(58. 

85) 

(80. 

99) 

(92  . 

56) 

(88  . 

63) 

0. 

00 

-19  . 

30 

-52  . 

26 

0. 

00 

-59  . 

76 

356. 

97 

(  o. 

00) 

(77  . 

81) 

(85. 

28) 

(  o. 

00) 

(68  . 

48) 

(241. 

28) 

0. 

20 

8  . 

43 

-6. 

29 

-3  . 

36 

24  . 

90 

-3  . 

21 

(4. 

90) 

(6. 

85) 

(6. 

27) 

(4. 

98) 

(7. 

04) 

(6. 

48) 

4  . 

83 

-5. 

55 

3  . 

60 

30. 

17 

19  . 

85 

33  . 

64 

(2. 

84) 

(3. 

14) 

(3. 

23) 

(3. 

15) 

(3. 

57) 

(3. 

87) 

-10. 

71 

-3  . 

56 

19  . 

92 

4  . 

71 

10. 

51 

37  . 

58 

(6. 

53) 

(6. 

32) 

(8. 

15) 

(6. 

79) 

(6. 

71) 

(8. 

76) 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0  . 

00 

0. 

00 

(  o. 

00) 

(  0. 

00) 

(  o. 

00) 

(  o. 

00) 

(  o. 

00) 

(  o. 

00) 

-4  . 

73 

7  . 

17 

7  . 

49 

3  . 

75 

11. 

60 

-0. 

67 

(4. 

56) 

(5. 

85) 

(5. 

05) 

(5. 

17) 

(5. 

84) 

(5. 

20) 

-1. 

03 

1. 

07 

5. 

76 

13  . 

97 

15. 

56 

14  . 

60 

(3. 

07) 

(3. 

42) 

(3. 

06) 

(3. 

44) 

(3. 

52) 

(3. 

24) 

8  . 

45 

11. 

12 

-23  . 

46 

3  . 

58 

6. 

66 

-12  . 

42 

(14. 

87) 

(15. 

63) 

(13  . 

61) 

(15. 

39) 

(15. 

74) 

(13  . 

81) 

9  . 

57 

35  . 

37 

-26 . 

03 

11 . 

21 

2  . 

96 

-15 . 

82 

(18  . 

42) 

(22  . 

64) 

(16. 

02) 

(19. 

15) 

(20. 

01) 

(17. 

21) 

-4  . 

56 

31. 

55 

-20. 

21 

5. 

59 

12  . 

18 

7  . 

58 

(16  . 

70) 

(20. 

65) 

(15. 

65) 

(18  . 

70) 

(19. 

34) 

(18. 

25) 

31. 

29 

14  . 

93 

22  . 

11 

-35. 

65 

-10. 

44 

-16. 

77 

(24  . 

02) 

(22. 

42) 

(20. 

57) 

(17  . 

99) 

(18  . 

45) 

(18  . 

04) 

64  . 

93 

79  . 

44 

-48. 

31 

-40. 

09 

13  . 

45 

-62  . 

46 

(75. 

97) 

(81. 

37) 

(43. 

33) 

(35. 

82) 

(40. 

05) 

(39. 

54) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

P3_l 

6.  56 
(12 . 95) 

8  .90 
(13 . 19) 

7.58 
(15. 31) 

22  .  78 
(14 . 97) 

16.72 
(14 .92) 

17  .40 
(15. 85) 

P3_2 

1.27 
(29  .  89) 

21.  62 
(28.90) 

19  .  07 
(30.48) 

36.47 
(35.91) 

39  .  66 
(33 . 38) 

22.81 
(31.11) 

P3_3 

65.  13 
(35.21) 

-2  .44 

(14 . 54) 

-11. 59 
(16. 19) 

11.15 
(26.23) 

-5. 12 
(13 .96) 

13  .72 
(18 . 24) 

P3_4 

-0.40 

(5.85) 

-1.  08 

(5. 57) 

0.34 
(5. 55) 

13  .  97 
(6.11) 

-0.97 
(5. 57) 

10.45 
(6. 06) 

P3_5 

49  .  13 
(107 .45) 

40.  88 
(52 . 74) 

-69.78 
(45.43) 

-43 . 63 
(82 . 38) 

-5.42 
(49  .  37) 

-21.61 
(49.46) 

P3_6 

27.73 
(64 .47) 

54  .  09 
(58 .30) 

49.33 
(70.42) 

-26. 15 
(56.81) 

66.  63 
(55. 59) 

75.25 
(87 . 18) 

P3_7 

23  .  58 
(10.33) 

9  .  63 
(9.92) 

0.  15 
(8 . 65) 

2  .  77 
(8. 85) 

13  .  69 
(8.76) 

22  .  55 
(10.42) 

P3_8 

17  .  15 
(11.43) 

4  .45 
(8.29) 

-8  .  56 
(8 . 50) 

13  .73 
(10. 66) 

3  .31 
(7 . 92) 

20.05 
(10.80) 

P3_9 

34  .  89 
(10. 14) 

-1.29 
(8 . 85) 

-10 . 63 
(9 . 85) 

21.  74 
(10. 87) 

18.72 
(9.61) 

12  .75 
(10. 58) 

P3_10 

-62 . 87 
(77.86) 

107 . 78 
(180.81) 

0.  00 
(  0.00) 

-62 .42 
(78 .47) 

-1.  74 
(140.20) 

0.  00 
(  0.00) 

P3_ll 

20.99 
(9 . 13) 

9  .48 
(8. 52) 

2  .  03 
(7.84) 

5.81 
(7.96) 

14  .  32 
(7.93) 

21.24 
(9.08) 

P3_12 

19.79 
(8.46) 

7  .  78 
(7.46) 

-1.  53 
(7 . 05) 

8  .  29 
(7.51) 

10.  59 
(7 . 00) 

20.84 
(8 . 37) 

Q3_l 

9  .  05 
(15.79) 

8  .  67 
(14 .61) 

4.40 
(16.24) 

16.72 
(16.42) 

20.83 
(16. 38) 

15.02 
(16.72) 

Q3_2 

10  .43 
(33 . 68) 

21.72 
(30.01) 

9  .20 
(29 . 67) 

23  .  10 
(35.21) 

46.  14 
(34 . 02) 

17  .81 
(30. 39) 

Q3_3 

54  .  89 
(29 . 56) 

-0.89 
(12 . 98) 

-1.  59 
(13 . 73) 

8  .  67 
(21.37) 

-1.97 
(12 . 28) 

13  .25 
(14 . 32) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MFDTUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

03  4 

0.60 
(5.64) 

-3.51 
(5.25) 

0.01 
(5.36) 

9.79 
(5.81) 

-3  .  94 
(5.29) 

8.34 
(5.85) 

03  5 

78.13 
(119.97) 

50.33 
(53 .95) 

-65.88 
(45.71) 

-33.27 
(85. 19) 

24.05 
(60.47) 

-9.49 
(51.35) 

Q3  6 

10  16 
(58 . 85) 

-1.48 

(43  .  34) 

-1.88 
(60. 70) 

-7  .  17 
(67.75) 

3  0.11 
(46. 97) 

113.02 
(98.00) 

03  7 

19.39 
(10. 15) 

8.55 
(9 . 84) 

2.50 
(9.22) 

-1 .  13 
(9.32) 

13.10 
(9 . 01) 

27.02 
(12 . 05) 

03  8 

9.24 
(9.75) 

1.52 
(7 . 50) 

-10 . 73 
(7.71) 

19  .  12 
(10. 53) 

7.78 
(7.86) 

13.61 
(9 . 50) 

03  9 

38.49 
(9.97) 

-4.37 
(8 . 27) 

-12.50 
(9.10) 

24.23 
(10.47) 

8  .  01 
(8.93) 

3.90 
(9.70) 

03  10 

-52.81 
(80.05) 

2  0.55 
(140. 13) 

0.00 
(  0.00) 

-83.25 
(76.39) 

-61.27 
(107 .24) 

0.00 
(  0.00) 

03  11 

17.35 
(8.94) 

8.58 
(8.44) 

3.11 
(8.57) 

2.39 
(8.24) 

15.22 
(8.33) 

2  3.15 
(10. 18) 

03  12 

14  .  52 
(7 . 82) 

5.98 
(7.12) 

-1.92 
(7.23) 

8.23 
(7.63) 

12.48 
(7 . 19) 

19  .  68 
(8 . 58) 

NHOS  4 

-1.37 
(2 . 39) 

1.41 
(2.32) 

-1 .  92 
(2 . 50) 

-2.98 
(2 . 48) 

-3.44 
(2.43) 

-4  .  53 
(2.57) 

HDAY  4 

3  .  87 
(4 . 63) 

-1 .  55 
(3.96) 

-11 . 27 
(4.34) 

-5.27 
(4.31) 

-8.40 
(4 . 04) 

-18 . 39 
(4.37) 

HCOST  4 

3.40 
(2.69) 

4.47 
(2.30) 

-0.73 
(2.48) 

8  .  56 
(3 . 64) 

4.51 
(2 . 65) 

-0.15 
(2.73) 

OPD  4 

31.86 
(18 . 63) 

14  .  95 
(17.73) 

18  .  21 
(15.73) 

-23.39 
(14 . 05) 

2.80 
(16.21) 

-6.54 
(14 . 37) 

OPDS  4 

42  .  05 
(52  .  38) 

32.60 
(53 .29) 

-42.00 
(43.75) 

-28.11 
(30. 60) 

0.74 
(30. 17) 

-60 . 16 
(41.43) 

P4_l 

1 

-9  .  32 
(7.04) 

5.  06 
(7 . 53) 

9  .23 
(8 . 12) 

11.  55 
(7 . 99) 

7  .  63 
(8.19) 

10.  07 
(8 . 58) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

P4_2 

-14 . 61 
(10.46) 

7  .  15 
(11.01) 

13  .40 
(12 . 65) 

16.  19 
(12 . 05) 

11.  26 
(12 . 27) 

9.94 
(13 .30) 

P4_3 

0.42 
(9 . 60) 

-2  .23 
(8.23) 

-5.08 
(7 . 89) 

-12 . 84 
(8 . 60) 

2  .  57 
(10.26) 

8.24 
(8.97) 

P4_4 

-2  .45 
(5.61) 

-2  .  00 
(5.56) 

1.  04 

(5. 50) 

17  .  34 
(5.95) 

0.  69 
(5. 65) 

10.  53 
(5.84) 

P4_5 

51.61 
(76. 58) 

63  .82 
(42 . 22) 

-71. 88 
(37 . 74) 

80.  03 
(66. 85) 

-22 . 97 
(31.23) 

-13 . 47 
(44.72) 

P4_6 

66.99 
(63 . 18) 

40.  69 
(39 . 08) 

22  .  52 
(40. 13) 

24  .91 
(50. 99) 

33  .  06 
(34 . 94) 

48.74 
(50. 03) 

P4_7 

13  .  02 
(5.78) 

11.  93 
(6.38) 

1.  59 
(5. 51) 

0.20 
(5.17) 

16.  34 
(5. 67) 

11.  58 
(6.00) 

P4_8 

8  .31 
(4.67) 

1.42 
(4 . 08) 

-2  .  79 
(4 . 06) 

14  .76 
(4.40) 

5.26 
(3.86) 

23.70 
(4 . 82) 

P4_9 

15  .  82 
(5.85) 

4  .  37 
(5.37) 

4  .77 
(6.45) 

21.  15 
(6.23) 

23  .35 
(5.85) 

31.  62 
(7 . 07) 

P4_10 

-57 . 02 
(78 . 01) 

157 . 24 
(185. 13) 

0  .  00 
(  0.00) 

7  .  30 
(93 . 15) 

84  .  35 
(150. 64) 

0.  00 
(  0.00) 

P4_ll 

8  .33 
(4.79) 

10  .  06 
(5. 10) 

3  .  78 
(4.67) 

2  .  59 
(4.45) 

13  .  97 
(4.78) 

11.  15 
(5. 09) 

P4_12 

8  .33 
(4.10) 

6  .  63 
(4 . 05) 

1.34 
(3.81) 

6.  92 
(3 .79) 

10.  50 
(3 . 82) 

15.  81 
(4.29) 

Q4_l 

-12 . 10 
(7 . 68) 

7  .  57 
(7.91) 

11.  08 
(8.30) 

8  .  77 
(8.39) 

5.40 
(8 . 15) 

5.  66 
(8.40) 

Q4_2 

-16. 35 
(10.86) 

10.  58 
(11. 39) 

14  .35 
(12 . 54) 

12  .45 
(11.94) 

11.  87 
(12 . 03) 

2  .  57 
(12 . 62) 

Q4_3 

-6.  06 
(7.90) 

-3  .  08 
(6.90) 

-2  .  56 
(6.49) 

-14 .83 
(7.27) 

-12 .90 
(6 . 50) 

3.42 
(6.90) 

Q4_4 

-2  .  39 
(5.37) 

-3  .  56 
(5.30) 

1.72 
(5. 60) 

12  .  82 
(5. 64) 

-2  .  49 
(5.36) 

9.30 
(5.75) 

TOTAL  HIP  REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Q4_5 

8 1 

88 

9  1 

9  2 

-68  . 

56 

88  . 

09 

-7  , 

87 

-5  . 

4  0 

(85. 

31) 

(46. 

82) 

(30. 

58) 

(67. 

57) 

(35  . 

10) 

(37  . 

66) 

Q4_6 

53  . 

93 

2  . 

82 

-4  . 

18 

4  0 . 

27 

-1 , 

73 

75  . 

82 

(61. 

48) 

(33  . 

08) 

(37  . 

08) 

(59. 

08) 

(29  . 

85) 

(57. 

21) 

Q4_7 

10 . 

63 

9  . 

4  3 

1 . 

91 

-1 . 

17 

14  . 

98 

13  . 

71 

(5. 

37) 

(5. 

88) 

(5. 

29) 

(4. 

95) 

(5. 

36) 

(6. 

22) 

Q4  8 
- 

5  . 

83 

0  . 

57 

-2  . 

24 

21 . 

13 

14  . 

52 

24  . 

39 

(4. 

16) 

(3. 

56) 

(3. 

79) 

(4. 

44) 

(3. 

74) 

(4. 

44) 

Q4_9 

17  . 

51 

0  . 

40 

1 , 

47 

19  . 

21 

12  . 

18 

21 . 

29 

(5. 

67) 

(5. 

05) 

(5. 

86) 

(5. 

97) 

(5. 

42) 

(6. 

32) 

Q4_10 

-51 . 

09 

-0  . 

19 

o 

00 

12  . 

22 

-30 

,  13 

o 

00 

(80. 

05) 

(88  , 

70) 

(  o 

.  00) 

(108. 

.  62) 

(79 

.44) 

(  o 

00) 

Q4_ll 

4 

57 

8 

81 

5 

,  04 

1 

.  48 

11 

.  78 

10 

96 

(4 

,40) 

(4 

76) 

(4 

.51) 

(4 

.  29) 

(4 

.54) 

(5 

.  08) 

Q4_12 

5 

.  02 

5 

.  48 

2 

.  29 

8 

.  50 

12 

.  89 

16 

.  04 

(3 

.  66) 

(3 

.  66) 

(3 

.  58) 

(3 

.  62) 

(3 

.  59) 

(4 

.  09) 

P_OHIP 

-20 

.  37 

1 

.  74 

45 

.  93 

45 

.  25 

20 

.  51 

69 

.  94 

(20 

.  07) 

(25 

.99) 

(42 

.43) 

(25 

.  18) 

(28 

.79) 

(46 

.42) 

Q_OHIP 

-33 

.42 

1 

.31 

59 

.51 

34 

.48 

1 

.  61 

21 

.  59 

(17 

.  79) 

(25 

.71) 

(45 

.  66) 

(23 

.28) 

(24 

.  62) 

(34 

.74) 

!     P  PHYSM 

-44 

.  15 

-16 

.22 

-18 

.83 

11 

.  56 

-43 

.  64 

27 

.  57 

!  _ 

(30 

.50) 

(37 

.  05) 

(46 

.76) 

(39 

.  03) 

(33 

.26) 

(52 

.  99) 

1     Q  PHYSM 

-44 

.  53 

-21 

.40 

-14 

.26 

27 

.33 

-29 

.23 

105 

.21 

1  " 

(29 

.79) 

(36 

.  92) 

(53 

.  00) 

(43 

.26) 

(32 

.20) 

(69 

.  97) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 
7ARIABLE  HIGH         MEDIUM  LOW  HIGH  MEDIUM  LOW 


N 

13  . 

21 

6. 

89 

11. 

30 

16. 

52 

13  . 

78 

22  . 

90 

ALLOW 

-5. 

/  a 
(0  . 

06 
b4  ) 

-1. 

/  a 
(0  . 

21 

A  ~)  \ 

43  ) 

1. 

/  a 
(0  . 

46 
b  J  ) 

-4  . 
(0. 

41 
b  J ) 

-1. 

(0. 

05 

A  A  \ 
4  U  ) 

1. 

/  A 

(0. 

65 

C  A  \ 

RVU 

0. 

f  a 

54 

A  1  \ 

47) 

0. 

t  a 
(0  . 

08 

A  1  \ 

43  ) 

0. 

/  a 
(0  . 

57 

a  ^  \ 
41) 

1. 

14 

4DJ 

0. 

( o  • 

40 
39) 

-0. 

/  A 

(0 . 

05 

A  C  \ 

4D) 

%_ASST 

7  . 

24 

18  . 

86 

7  . 

18 

1. 

78 

16. 

48 

11. 

72 

P_ASST 

9  . 
(6. 

65 
06) 

20. 
(8. 

86 
45) 

7  . 
(8. 

90 
17) 

3  . 
(6. 

65 
25) 

15. 
(8. 

75 
36) 

13  . 
(8. 

05 
05) 

Q_ASST 

8  . 

i  k 
(  5  . 

61 
Z  o  ) 

20. 
(  6  • 

47 

o  o  \ 
oo  ) 

4  . 

1  a 
(  o  . 

79 
12  ) 

3  . 

(5. 

73 
31) 

16. 
(  6  • 

07 

DO  ) 

8  . 

(5. 

24 
y  o ) 

P_ADD 

-6. 

(26. 

06 
36) 

34  . 
(21. 

44 
96) 

48  . 
(38. 

59 
03) 

3  . 
(25. 

62 
30) 

8  . 
(19. 

22 
09) 

73  . 
(33  . 

04 
31) 

%_ADD 

-24  . 

83 

24  . 

74 

13  . 

80 

-1. 

39 

17  . 

18 

68. 

16 

P_OTHER 

40. 
(39  . 

15 
12) 

-25. 
(36. 

85 
32) 

-44  . 

(62  . 

10 
98) 

29  . 
(35. 

18 
17) 

22  . 
(45. 

29 
16) 

-25. 
(65. 

73 
15) 

%_OTHER 

61. 

52 

23  . 

73 

21. 

55 

49. 

58 

44  . 

59 

43  . 

59 

P_SURG3 

-19. 

\Z  1  . 

54 

-38  . 

\  Z  Z  . 

81 
18  ) 

-21. 

\  Z  D  . 

98 
Ub  J 

-18  . 

\  Zo  . 

59 

OS) 

-14  . 

(  ZJ  . 

36 
1  z ) 

-3  . 

\  Z  D  . 

88 
t>Z  ) 

%_SURG3 

-28  . 

23 

7  . 

65 

-13  . 

53 

-2  . 

37 

27  . 

62 

5. 

78 

NHOS_l 

-32  . 
(28. 

70 
01) 

0. 
(39  . 

75 
64) 

-35. 
(29  . 

11 
34) 

-59  . 
(25. 

13 
93) 

-18  . 

(37  . 

87 
25) 

-41. 

(28. 

23 
35) 

HDAY_1 

-19  . 

(39  . 

61 
13) 

29  . 
(55. 

10 
31) 

-33  . 
(37  . 

54 
27) 

-69  . 
(30. 

14 
64) 

10. 
(59  . 

74 
58) 

-37. 
(38. 

58 
45) 

HCOST_l 

-40. 
(35. 

66 
26) 

-34  . 
(47. 

51 
89) 

-15. 
(41. 

81 
16) 

-76. 
(30. 

98 
15) 

-22  . 
(51. 

83 
09) 

-32  . 
(39. 

92 
48) 

TOTAL  KNEE  REPLACEMENT 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 
VARIABLE  HIGH         MEDIUM  LOW  HIGH  MEDIUM  LOW 


OPD  1 


OPDS  1 


PI  1 


PI  2 


PI  3 


PI  4 


PI  5 


PI  6 


PI  7 


PI  8 


PI  9 


PI  10 


PI  11 


PI  12 


Ql  1 


2.26 

22.65 

18  . 

87 

15 . 

97 

50 . 

25 

50  . 

11 

(12 .01) 

(15.40) 

(12  . 

69) 

(15. 

21) 

(18  . 

87) 

(13. 

67) 

-27 .41 

70.28 

19  . 

71 

-26 . 

62 

92  . 

21 

103  . 

60 

(39.40) 

(59 .51) 

(53  . 

47) 

(39  . 

11) 

(84  . 

70) 

(71. 

17) 

1.  87 

10  .76 

-3  . 

07 

-3  . 

89 

31. 

27 

-0  . 

11 

(11. 09) 

(11.21) 

(8. 

24) 

(9. 

42) 

(12  . 

77) 

(8. 

53) 

8  .  97 

212 . 82 

-45. 

30 

-55. 

64 

352  . 

70 

-13  . 

18 

(59 . 84) 

(133 .55) 

(43  . 

80) 

(46. 

12) 

(157  . 

97) 

(47. 

34) 

3  .  63 

-6.  66 

7  . 

46 

2  . 

69 

13  . 

24 

1. 

37 

(6.59) 

(7.25) 

(7. 

40) 

(6. 

84) 

(7. 

39) 

(7. 

29) 

-3  .  44 

4  .  12 

-3  . 

46 

11. 

38 

5. 

08 

-0  . 

97 

(10. 05) 

(9.38) 

(9- 

49) 

(10. 

42) 

(9. 

08) 

(9. 

07) 

-45 . 16 

3  .  28 

24  . 

36 

5  . 

95 

20  . 

15 

45  . 

68 

(35. 57) 

(46.21) 

(42  . 

13) 

(43  . 

33) 

(49  . 

87) 

(50. 

50) 

6  .  03 

-39 . 97 

-14  . 

67 

11. 

51 

-29  . 

05 

3  . 

04 

(38 . 37) 

(44 . 97) 

(30. 

79) 

(36. 

29) 

(46. 

19) 

(35. 

31) 

-15. 18 

4  .  04 

-4  . 

57 

-16. 

13 

19  . 

81 

1. 

68 

(8.72) 

(9.12) 

(8. 

24) 

(8. 

30) 

(10. 

58) 

(8. 

60) 

-5.  08 

2  .41 

17  . 

01 

4  . 

77 

23  . 

75 

21. 

04 

(10. 65) 

(11. 79) 

(11. 

18) 

(10. 

84) 

(11. 

13) 

(11. 

11) 

0.  94 

15.  42 

11. 

02 

13  . 

06 

39  . 

43 

21. 

39 

(10. 96) 

(10. 33) 

(12  . 

65) 

(11. 

06) 

(12  . 

24) 

(13. 

80) 

0  .  00 

-37.96 

0  . 

00 

0 . 

00 

21 . 

97 

0  . 

00 

(  0.00) 

(117 . 68) 

(  o. 

00) 

(  o. 

00) 

(129  . 

78) 

(  o. 

00) 

-10. 60 

5.77 

-4  . 

14 

-12  . 

84 

22  . 

77 

1. 

16 

(7.26) 

(7.64) 

(6. 

50) 

(6. 

74) 

(8. 

71) 

(6. 

82) 

-9.47 

4.88 

0  . 

42 

-9  . 

25 

23  . 

03 

5. 

45 

(6.90) 

(7.06) 

(6. 

42) 

(6. 

55) 

(7. 

79) 

(6. 

71) 

-0.  35 

7.71 

-7  . 

50 

-8  . 

60 

15. 

63 

0. 

06 

(10.76) 

(11. 57) 

(7. 

82) 

(8. 

84) 

(10. 

72) 

(9. 

71) 

TOTAL  KNEE 


REPLACEMENT 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 
VARIABLE  HIGH  MEDIUM  LOW  HIGH  MEDIUM  LOW 


Ql_2 

8  .78 

211. 16 

-43 . 58 

-56.79 

244 . 67 

53  .30 

(58 .43) 

(135.45) 

(44.71) 

(43 .22) 

(116.43) 

(67 . 08) 

Ql_3 

1.25 

-10. 03 

1.70 

-2  .  93 

0  .  62 

-9  .32 

(6.41) 

(6.96) 

(6.86) 

(6.47) 

(6. 88) 

(6.37) 

Ql_4 

-8.30 

-0  .51 

-9  .  69 

7  .  11 

-3  .40 

-5.88 

(9.40) 

(8.99) 

(8.80) 

(10 . 03) 

(8 . 56) 

(8.59) 

Ql_5 

-20.39 

-2  .49 

30.  08 

8  .78 

3  .  52 

49.80 

(38.20) 

(45.41) 

(41. 62) 

(41.61) 

(46.79) 

(48 .91) 

Ql_6 

-0.20 

-39.85 

-22 . 18 

-4  .  63 

-26.82 

-17 .80 

(40 . 12) 

(43.56) 

(32 .20) 

(33 . 11) 

(45 . 15) 

(33  .  32) 

Ql_7 

-7  .  94 

0  .  99 

-3  .  03 

-11. 43 

13  .  55 

-1.25 

(7.41) 

(8 . 01) 

(7 . 89) 

(7.30) 

(9 . 60) 

(7.61) 

Ql_8 

-0.78 

4  .  14 

18  .  08 

8  .  05 

23  .  99 

24  . 18 

(10. 07) 

(9.81) 

(9 . 82) 

(10. 28) 

(9 . 98) 

(9.98) 

Ql_9 

4  .  86 

17  .  63 

19  .26 

15.  56 

36.83 

25.83 

(10 . 65) 

(10 . 15) 

(12 .23) 

(10.89) 

(11.84) 

(13 .21) 

Ql_10 

0.  00 

-27 .76 

0.  00 

0.00 

-17 .92 

0.  00 

(  0.00) 

(123 . 36) 

(  0.00) 

(  0.00) 

(115. 11) 

(  0.00) 

Ql_ll 

-5  .  66 

2  .91 

-4  .43 

-10. 58 

14  .  15 

-0.84 

(6.19) 

(6.72) 

(5.98) 

(5.73) 

(7.59) 

(6.20) 

Ql_12 

-4  .  61 

3  .  22 

0.27 

-6.57 

16.  62 

4  .  38 

(5.97) 

(6 . 15) 

(5.79) 

(5. 68) 

(6.89) 

(5.98) 

NHOS_2 

-0.53 

-2  .  01 

-2  .  09 

-3  .75 

-5  .26 

-5.72 

(1.22) 

(1.21) 

(1. 08) 

(1.36) 

(1.34) 

(1.22) 

HDAY_2 

-11 .43 

-7  .  03 

-6.27 

-16 . 16 

-10. 19 

-8  .26 

(3 . 64) 

(3.38) 

(2 . 89) 

(3 . 52) 

(3 . 22) 

(3 . 17) 

HCOST_2 

0  .  07 

-2  .20 

1.34 

-0.  10 

-1.43 

3  .90 

(2 . 34) 

(2.16) 

(2.34) 

(2.49) 

(2.32) 

(2.36) 

OPD_2 

111. 61 

500.78 

46.49 

0.46 

-100. 00 

-60.88 

(189 . 69) 

(502 . 00) 

(121. 68) 

(112 . 27) 

(59 . 27) 

(90. 61) 

1 



TOTAL  KNEE 

REPLACEMENT 

PERCENT 

CHANGE 

87-88 

87-89 

VARIABLE 

HIGH 

MEDIUM 

LOW 

HIGH 

MEDIUM 

LOW 

OPDS  2 


P2  1 


P2  2 


P2  3 


P2  4 


P2  5 


P2  6 


P2  7 


P2  8 


P2  S 


P2  10 


P2  11 


P2  12 


Q2_l 
Q2  2 


0. 

00 

303  . 

63 

916. 

58 

0. 

00 

-100. 

00 

78. 

76 

(  o. 

00) 

(415. 

83) 

(1021. 

49) 

(  o. 

00) 

(00. 

00) 

(204  . 

83) 

6. 

42 

4  . 

41 

10. 

08 

10. 

83 

8  . 

99 

7  . 

11 

(12  . 

07) 

(11. 

61) 

(12  . 

12) 

(12  . 

06) 

(11. 

49) 

(11. 

28) 

13  . 

80 

5. 

67 

13  . 

12 

14  . 

98 

8  . 

46 

10. 

68 

(13  . 

30) 

(12  . 

05) 

(13  . 

23) 

(13  . 

30) 

(11. 

93) 

(12  . 

35) 

-50. 

73 

24  . 

07 

5. 

86 

-34  . 

11 

67  . 

73 

32  . 

67 

(33  . 

84) 

(29  . 

60) 

(26. 

67) 

(34  . 

56) 

(31. 

42) 

(27. 

14) 

-43  . 

12 

35. 

69 

8. 

48 

21. 

63 

-10. 

87 

16. 

83 

(39. 

14) 

(55. 

79) 

(51. 

33) 

(54  . 

00) 

(40. 

21) 

(55. 

62) 

-60. 

50 

40. 

77 

-10. 

89 

-27  . 

08 

111. 

76 

13  . 

50 

(34  . 

38) 

(124  . 

40) 

(68  . 

27) 

(37  . 

83) 

(219  . 

47) 

(70. 

81) 

-33  . 

68 

-11. 

12 

-100. 

00 

-64  . 

90 

93  . 

63 

-39  . 

12 

(75. 

26) 

(133  . 

79) 

(45. 

14) 

(61. 

15) 

(169  . 

54) 

(54  . 

64) 

10. 

03 

24  . 

89 

1. 

90 

1. 

23 

16. 

18 

22  . 

13 

(5. 

93) 

(7. 

31) 

(7. 

34) 

(5. 

69) 

(6. 

91) 

(7. 

38) 

5. 

47 

-11. 

43 

-2  . 

46 

18  . 

75 

5. 

20 

20. 

48 

(3. 

71) 

(3. 

48) 

(3. 

26) 

(3. 

65) 

(3. 

57) 

(3. 

38) 

16. 

48 

3  . 

34 

5. 

90 

10. 

41 

21. 

66 

43  . 

96 

(7. 

57) 

(7. 

53) 

(7. 

55) 

(7. 

08) 

(7. 

96) 

(8. 

54) 

0. 

00 

-100. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

-100. 

00 

0  . 

00 

(  o. 

00) 

(00. 

00) 

(  o. 

00) 

(  0. 

00) 

(00. 

00) 

(  o. 

00) 

o 

o  • 

q  n 

ZJ  u 

iO  • 

D  O 

Z  -J 

A 

*±  . 

z  z 

±  -J  . 

">  Q 
Z  ^) 

X  D  . 

u  ± 

(5. 

06) 

(6. 

48) 

(6. 

28) 

(5. 

11) 

(6. 

34) 

(6. 

10) 

7  . 

56 

3  . 

58 

2  . 

00 

9  . 

90 

9  . 

52 

17  . 

89 

(3. 

58) 

(3. 

90) 

(4. 

08) 

(3. 

59) 

(3. 

82) 

(4. 

01) 

-1. 

20 

9  . 

72 

8  . 

14 

2  . 

62 

11. 

87 

5. 

93 

(11. 

60) 

(10. 

95) 

(10. 

51) 

(11. 

48) 

(11. 

01) 

(10. 

28) 

0  . 

07 

10. 

39 

9  . 

78 

2  . 

25 

10  . 

26 

8  . 

80 

(12  . 

51) 

(11. 

30) 

(11. 

32) 

(12  . 

43) 

(11. 

35) 

(11. 

11) 

TOTAL  KNEE 

REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 

LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Q2_3 

-11. 85 
(19 .41) 

18  .  17 
(28.26) 

16.46 
(25. 66) 

11.  45 
(20.82) 

48.70 
(23.80) 

51.  63 
(25.52) 

Q2_4 

-30.35 
(42 . 13) 

76.70 
(75. 16) 

5.  65 
(46.40) 

-2  .30 
(47 . 01) 

4  .  17 
(41.31) 

57  .  19 
(66.44) 

Q2_5 

-64 . 54 
(34 . 56) 

79  .  02 
(161. 68) 

-1.01 

(69 . 27) 

-33.25 
(36.40) 

38  .  88 
(150. 37) 

39  .  16 
(77 .93) 

Q2_6 

-9  .  32 
(90. 58) 

160.22 
(278 . 77) 

-100. 00 
(44 . 59) 

-63 .77 
(57 . 67) 

75.49 
(159 .30) 

-4  .  51 

(70.37) 

Q2_7 

7  .  50 
(5.77) 

23  .  13 
(7.20) 

-5.53 
(6.78) 

1.46 
(5. 65) 

14  .32 
(7 . 01) 

19  .26 
(6.88) 

Q2_8 

4  .77 
(3.28) 

-10. 06 
(3.24) 

3  .  38 
(3 . 07) 

16.  44 
(3.30) 

14  .40 
(3 . 52) 

16.  51 
(3 . 01) 

Q2_9 

14  .  55 
(6.75) 

-2.73 

(6.55) 

0.97 
(6.61) 

9  .  54 
(6.29) 

6.43 
(6.63) 

18.73 
(6.71) 

Q2_10 

0  .  00 
(  0.00) 

-100 . 00 
(00 . 00) 

0.00 
(  0.00) 

0  .  00 
(  0.00) 

-100. 00 
(00. 00) 

0.  00 
(  0.00) 

Q2_ll 

4  .  47 
(4.99) 

17  .38 
(6.11) 

0.  12 
(5.38) 

1.86 
(5. 02) 

13  .  27 
(6. 08) 

13  .75 
(5.29) 

Q2_12 

4  .  59 
(3.33) 

5.21 
(3 . 66) 

1.48 
(3.44) 

7  .  63 
(3.36) 

13  .77 
(3 . 65) 

14  .90 
(3.36) 

NH0S_3 

-20. 50 
(13 . 16) 

-7  .  39 
(14 . 23) 

-17 . 64 

(14 . 19) 

-26. 66 
(13 . 14) 

-1.46 
(14 . 29) 

-10. 16 
(14.76) 

HDAY_3 

-7  .  99 
(19 . 65) 

-22 . 65 
(17 .21) 

-17 .33 
(19 . 14) 

-8  .42 
(19 . 69) 

3  .41 
(19 .46) 

-6.  54 
(18.72) 

HC0ST_3 

-13 . 62 
(17 . 39) 

-18.73 
(16.35) 

-14 .42 
(18. 18) 

-11.36 
(17 . 37) 

4  .  99 
(17 . 85) 

5.  15 
(18.84) 

0PD_3 

-0.89 
(12 . 43) 

0.35 
(14 . 37) 

-9.  12 

(14 . 52) 

-11. 33 
(11. 77) 

-13 . 66 
(12 .47) 

-13 . 02 
(14.55) 

0PDS_3 

-12 . 08 
(39 . 19) 

19  .38 
(54 . 54) 

-41. 59 
(33 . 50) 

-32 . 94 
(34 . 14) 

69  .  16 
(62 . 33) 

-6.  05 
(39 . 82) 

TOTAL  KNEE 

REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PKPPFNT 
ir  x_i  x\  ^  x_i  1 1  ± 

LOW 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

P3_l 

-3  .48 
(12 .86) 

-20.88 
(12 . 97) 

-8.  18 
(13 .85) 

0.82 
(12.91) 

-3  .95 
(13 . 63) 

-1.  84 
(14 .21) 

P3_2 

-10.83 
(26.80) 

-38. 69 
(21. 09) 

-10.99 

(25.05) 

-6  .  00 
(26.76) 

-15.96 
(22.46) 

-0.25 
(25 . 61) 

P3_3 

-2  .  66 
(21. 63) 

-20.49 
(14 .86) 

-2.78 
(19 . 11) 

14  .  38 
(20. 54) 

28  .  61 
(16. 13) 

-11. 83 
(21. 12) 

P3_4 

-4  .  64 

(5. 62) 

2  .  51 
(5.96) 

8.43 
(6. 66) 

12  .35 
(6. 09) 

1.73 
(5.98) 

13  .  97 
(6.31) 

P3_5 

-51. 65 
(38.42) 

-22 . 19 
(53 . 42) 

-14 . 11 

(36.44) 

-36.94 
(39 . 34) 

-20. 78 
(64 . 16) 

-41.33 
(35.58) 

P3_6 

46.51 
(44 . 16) 

40.84 
(41.95) 

-55.80 
(33 . 56) 

-38.35 
(29 . 98) 

25.73 
(37.96) 

-29 . 07 
(35.79) 

P3_7 

-2  .77 

(9.98) 

14  .  12 
(10. 22) 

-2.46 
(8.81) 

6.24 
(9.41) 

30.22 
(11.01) 

33  .  57 
(10 .30) 

P3_8 

-12.77 
(7.64) 

2  .  01 
(8 . 69) 

6.  11 
(10. 31) 

2  .  84 
(8.37) 

32.82 
(9.79) 

26.  87 
(0. 00) 

P3_9 

-0  .  32 
(9 . 04) 

-4  .  64 
(8.90) 

-0.59 
(9.81) 

21.  09 
(9.81) 

16.29 
(10.23) 

20.79 
(11. 42) 

P3_10 

-0.73 
(75. 64) 

-89 .86 
(54 . 12) 

16.  59 
(108 . 94) 

129 . 99 
(129.89) 

-78  .28 
(54 . 99) 

158 .82 
(146.74) 

P3_ll 

-2  .93 
(8.43) 

3.42 
(8.44) 

-4  .  13 
(7.75) 

5.  02 
(8 . 18) 

19  .  78 
(8.89) 

23  .  24 
(8.93) 

P3_12 

-6.  00 
(7.30) 

3  .  00 
(7.56) 

-1.28 
(7.31) 

4  .  34 
(7.27) 

23  .  68 
(8.20) 

24  .25 
(8.14) 

Q3_l 

-8  .  34 
(13 . 02) 

-24 . 99 
(13 . 00) 

-10. 54 
(15. 12) 

3  .  49 
(14 .41) 

-9.77 
(13 .76) 

-1.24 
(16 . 68) 

Q3_2 

-15.76 
(26.30) 

-42 . 60 
(20.45) 

-11. 74 
(25. 60) 

5.71 
(29 . 47) 

-18 .70 
(21.92) 

4  .  94 
(28 . 51) 

Q3_3 

-4  .95 
(18 . 08) 

-20.76 
(12 . 94) 

-2  .86 
(19 . 00) 

12  .99 
(18. 18) 

21.  05 
(13 . 59) 

-21. 74 
(16. 37) 

TOTAL  KNEE 

REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Q3_4 

-7  .  01 
(5.33) 

2  .  98 
(5. 59) 

3  .  59 
(6. 16) 

8  .23 
(5.75) 

-4  .  52 
(5.40) 

7.57 
(5.84) 

Q3_5 

-45. 69 
(37.79) 

-36.40 
(50. 31) 

-9  .  95 
(35.91) 

-35.47 
(37.47) 

-36. 09 
(58 . 93) 

-46.54 
(33 . 13) 

Q3_6 

26.96 
(38.79) 

25.  55 
(40.32) 

-63 . 16 

(29 . 53) 

-44 . 64 
(29 . 60) 

10.  55 
(36.29) 

-28.27 
(32.77) 

Q3_7 

-2  .78 
(0. 00) 

11.  03 
(10.95) 

-6.47 
(8 . 97) 

4  .20 
(9.38) 

14  .26 
(10. 92) 

25. 16 
(10.56) 

Q3_8 

-14 .71 
(7 . 36) 

4  .96 
(8.51) 

-0.26 
(8 . 65) 

-9  .  35 
(8.24) 

29  .  98 
(9.23) 

21.  02 
(8.94) 

Q3_9 

0.26 
(8.48) 

-1.39 
(8 . 12) 

3  .  56 
(9 . 08) 

20.  62 
(9.43) 

14  .  50 
(9.67) 

16.  90 
(10.78) 

Q3_10 

-14 .96 
(77 .80) 

-88. 51 
(61.45) 

4  .  32 
(96.36) 

22  .  12 
(95. 17) 

-86. 60 
(61. 65) 

-73.25 
(80.87) 

Q3_ll 

-4  .  34 
(8.26) 

-2  .22 
(8 . 67) 

-7  .92 
(8.26) 

4  .  00 
(8.29) 

5.42 
(8 . 75) 

15.79 
(9.57) 

Q3_12 

-7  .78 
(7 . 09) 

-0.  12 
(7.73) 

-5.74 
(7.32) 

-0.43 
(7.24) 

12  .  59 
(8 . 08) 

17.28 
(8.33) 

NH0S_4 

-4  .28 
(2.20) 

-2  .  66 
(2 . 15) 

-4  .76 
(2 . 02) 

-8  .  57 
(2.27) 

-5.  00 
(2 . 13) 

-7  .  08 
(2  .  18) 

HDAY_4 

-11. 16 

(3 . 89) 

-8  .28 
(3 . 52) 

-7  .41 
(3 . 07) 

-15.86 
(3.73) 

-8  .  82 
(3 . 55) 

-8  .  34 
(3.31) 

HC0ST_4 

-1.  68 
(2.51) 

-3  .70 
(2.26) 

0.  08 
(2 .48) 

-2  .  17 
(2 . 61) 

-1.  13 
(2.45) 

3.72 
(2 . 55) 

0PD_4 

-0.01 
(10. 08) 

5.86 
(12 . 01) 

-1.90 
(12 .26) 

-4  .  33 
(9.85) 

0.  67 
(11. 00) 

1. 14 
(12 . 54) 

0PDS_4 

-15. 34 
(31.95) 

30.  09 
(45.28) 

-25. 18 
(28 . 85) 

-31. 59 
(28 . 14) 

73  .  52 
(52 .72) 

17  .  47 
(34.87) 

P4_l 

1.84 
(7.57) 

-5.48 
(7.84) 

0.71 
(7 . 89) 

4  .24 
(7 . 53) 

6.34 
(7.90) 

2  .  39 
(7.70) 

TOTAL  KNEE 

REPLACEMENT 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

P4_2 

6.  58 
(11. 92) 

-7  .  79 
(10. 69) 

3  .23 
(11.73) 

5.  14 
(11. 72) 

3  .80 
(10.92) 

6  .28 
(11. 44) 

P4_3 

-6.90 
(10. 09) 

-10. 25 

(7 . 65) 

3  .  24 
(9 . 62) 

0.74 
(10 . 04) 

22  .24 
(8 . 19) 

-1.23 
(10. 30) 

P4_4 

-4  .  66 
(5.35) 

3  .  28 
(5. 55) 

4  .  32 
(5.83) 

12  .  15 
(5.77) 

2  .72 
(5.51) 

8  .83 
(5.57) 

P4_5 

-51. 38 

(28 . 02) 

-3.76 
(39 . 11) 

6.78 
(32 . 01) 

-18 . 06 
(30.76) 

10.44 
(42 . 11) 

9  .43 
(35.41) 

P4_6 

38.91 
(37.81) 

27  .  11 
(36.25) 

-50 . 16 
(28  .  88) 

-30.29 
(26. 16) 

16.  59 
(33 . 18) 

-24  .46 
(30.76) 

P4_7 

-0.72 
(5.85) 

15.88 
(6.32) 

-1.48 
(5.39) 

0.27 
(5. 50) 

23  .  61 
(6.83) 

23  .  62 
(6.22) 

P4_8 

-3  .  12 

(3 . 98) 

-5.45 
(3 . 84) 

2  .  65 
(4.31) 

10.77 
(4.19) 

16.  47 
(4.20) 

22  .84 
(4.29) 

P4_9 

5.93 
(5.43) 

2  .49 
(5.27) 

4.21 
(5. 53) 

15.49 
(5.45) 

23  .  16 
(6. 05) 

29.  17 
(6.72) 

P4_10 

64  .  18 
(82 .80) 

-83.45 
(47.71) 

24.93 
(109. 03) 

141. 51 
(130. 37) 

-65.96 
(48.91) 

396.01 
(198. 17) 

P4_ll 

-0  .  04 
(4.74) 

8.74 
(5.14) 

-0.75 
(4.47) 

1.32 
(4 . 59) 

17  .  85 
(5.38) 

16.56 
(5. 04) 

P4_12 

-1.  05 
(3.98) 

3  .  52 
(4 . 09) 

0.36 
(3.81) 

4.41 
(3.91) 

17  .  34 
(4.37) 

18.  62 
(4.22) 

Q4_l 

-3  .73 
(7.50) 

-5.  82 
(7.69) 

-2  .26 
(7.95) 

0.80 
(7 . 82) 

2  .  85 
(7.76) 

1.96 
(8.36) 

Q4_2 

-4  .  05 
(11.51) 

-7  .  59 
(10. 49) 

0.  03 
(11.71) 

0.  19 
(12 . 07) 

2  .  11 
(10.73) 

8  .76 
(12 . 53) 

Q4_3 

-1.  92 
(7.84) 

-11. 59 
(6.70) 

1.  14 
(8.45) 

3  .46 
(7 . 99) 

10  .48 
(6. 85) 

-9  .43 
(7.61) 

Q4_4 

-7  .  63 
(5.03) 

2  .30 
(5.25) 

-0.97 
(5.44) 

7  .79 
(5.42) 

-4  .  11 

(5. 00) 

3  .31 
(5. 29) 

TOTAL  KNEE 

REPLACEMENT 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

r\  a  K 
Q4_D 

A 

-4  3  . 

8  6 

— 10  . 

O  A 

2  4 

10  . 

4  3 

—20. 

55 

-8  . 

3  4 

10  . 

3  5 

(26. 

17) 

(38  . 

42) 

(31. 

18) 

(27  . 

77) 

(39. 

23) 

(34. 

94) 

Q4_b 

2  2  . 

18 

15  . 

00 

-55 . 

•"7  /T 

7  6 

—  3  8. 

18 

A 

4  . 

51 

—  2  6. 

11 

(34  . 

83) 

(35. 

21) 

(24  . 

76) 

(26. 

06) 

(32  . 

18) 

(27. 

24) 

Q  4  / 

—  0  . 

08 

13  . 

15 

—  5  . 

4  1 

0  . 

05 

1  A 

14  . 

14 

17  , 

A  *7 

47 

(5. 

30) 

(6. 

21) 

(5. 

03) 

(5. 

00) 

(6. 

42) 

(5. 

70) 

r\  a  o 
Q4_» 

—  3  . 

{~  o 
DO 

3  0 

a  c 
O  D 

cr 

D  . 

14 

Z  (J  « 

/  / 

lo  , 

9 1 

(3. 

64) 

(3. 

60) 

(3. 

64) 

(3. 

92) 

(3. 

89) 

(3. 

75) 

r\  a  q 

b  , 

n 

Z  , 

4  0 

D  « 

1  c; 

J.  D  . 

1  b  . 

0  a 
0  b 

J  b 

(5. 

01) 

(4. 

73) 

(5. 

05) 

(5. 

,  16) 

(5. 

63) 

(6 

20) 

p  a  in 

D  (J  . 

*">  *7 
2  1 

—  /  9 

99 

18  . 

A  A 

4  4 

J  3  . 

y  3 

—  II. 

u  u 

—  DO 

4  1 

(88  . 

33) 

(51 

.  67) 

(96. 

63) 

(95 

.  88) 

(51. 

36) 

(81 

.29) 

PiA     1  1 

—  1  , 

2  2 

6 

.  0 1 

—  4 

2  5 

0 

.  2  8 

y « 

8  9 

11 

.  /6 

(4 

28) 

(4 

.86) 

(4 

33) 

(4 

.26) 

(5. 

00) 

(4 

.81) 

Pi  A      1  *> 

—  2 

.  05 

2 

.  7  1 

—  1 

.  65 

1 

.  9  3 

13 

.  7  2 

14 

.  11 

(3 

.  52) 

(3 

.  88) 

(3 

.  50) 

(3 

.  54) 

(4 

.  08) 

(3 

.  88) 

D    Pi  tTM  T  T? 

1 

.  3  O 

J  / 

.  9  6 

2  1 

rr 
.  D  D 

3 

.  y  u 

0 
0 

.  3  0 

/  3 

.  1U 

(31 

.  60) 

(24 

.  17) 

(35 

.  67) 

(29 

.23) 

(21 

.98) 

(39 

.45) 

Pi     Pi  IfH  TT  IT 

-17 

.  09 

34 

.  98 

9 

.  30 

-13 

.  56 

6 

.  97 

29 

.40 

(28 

.  08) 

(22 

.  61) 

(36 

.  13) 

(26 

.  93) 

(21 

.  69) 

(36 

.23) 

D  "DT-IVCM 

ir  irrliorl 

17 

.  13 

51 

.98 

-15 

.  61 

18 

.63 

7 

.  17 

24 

.96 

(25 

.  64) 

(29 

.  16) 

(26 

.56) 

(25 

.  61) 

(24 

.95) 

(27 

.88) 

Q_PHYSM 

1 

.  44 

79 

.82 

-38 

.84 

-2 

.  09 

18 

.76 

8 

.  04 

(24 

.  84) 

(34 

.  58) 

(24 

.  59) 

(22 

.  18) 

(28 

.  17) 

(26 

.88) 

C  A  B  G 

SURGERY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

N 

4  .  58 

23  .  22 

8  .  17 

13  .42 

26.41 

16.44 

ALLOW 

-5.  15 

(0. 63) 

-1.42 
(0.48) 

2  .  05 
(0.72) 

-5.  65 
(0.61) 

-1.  89 
(0.48) 

3  .  05 
(0.70) 

RVU 

-0.  68 
(0.47) 

0.29 
(0.47) 

1.24 
(0. 55) 

-0.  69 
(0.45) 

-0  .27 
(0.48) 

1.21 
(0.54) 

%_ASST 

-7.85 

26  .  04 

5.24 

0.  19 

20.83 

3  .  55 

P_ASST 

-13 . 77 
(4.76) 

21.  98 
(4.34) 

-3  .26 
(4.21) 

-11. 14 
(4.53) 

10.35 
(4.20) 

-2.78 
(4.29) 

Q_ASST 

-9  .  02 
(4.20) 

25.98 
(3.94) 

4  .  92 
(3 . 97) 

-3  .  77 
(4.07) 

14  .86 
(3.81) 

4  .35 
(3.99) 

P_ADD 

19  .  64 
(16. 32) 

-0.  02 
(11. 86) 

-12 . 27 
(12 .31) 

25.75 
(16. 37) 

28  .  98 
(13 . 01) 

-6.31 
(12 .40) 

%_ADD 

23.25 

7  .40 

5.  60 

26.  04 

20  .  04 

18  .45 

P_OTHER 

8  .  59 
(8 . 61) 

16.  50 
(9 . 00) 

2  .  00 
(8.72) 

21.80 
(8.42) 

27  .27 
(8.89) 

25.  09 
(8.57) 

%_OTHER 

4  .  13 

18  .  06 

10.  32 

28.32 

44  .  13 

52  .28 

P_SURG3 

26.74 
(24 .33) 

-0.75 
(24 . 03) 

-13 . 68 
(19 . 57) 

14  .  39 
(24.71) 

38  .  54 
(28.23) 

-20.30 
(19 . 28) 

%_SURG3 

19  .  53 

5.25 

-4  .  08 

8.91 

21.  14 

12  .72 

NHOS_l 

15.  86 
(7.94) 

-6.31 
(8. 07) 

5.23 
(8.46) 

-9  .  58 
(7.39) 

-26.36 
(7.64) 

-20.40 
(7.93) 

HDAY_1 

17  .  87 
(10.85) 

-12 . 67 
(10. 43) 

8  .  37 
(11. 75) 

-12 . 56 
(10. 36) 

-23.76 
(10.22) 

-21.30 
(10. 65) 

HCOST_l 

18  .  16 
(9.73) 

-13 .83 
(10. 09) 

6.38 
(10 . 50) 

4  .  27 
(10. 04) 

-25. 19 
(9.88) 

-13 .51 
(10. 02) 

C  A  B  G  SURGERY 


HIGH 


87-88 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 


LOW  HIGH 


87-89 
MEDIUM 


LOW 


J  4  . 

y  z 

Z  b  . 

D  X 

by  .  y  d 

b  . 

o  i 
O  Z 

Z  3  o 

i  c 
Z  D 

(15. 

21) 

(14. 

90) 

(16. 66) 

(13  . 

33) 

(15. 

72) 

(12 . 61) 

ju. 

J  U 

—  O  . 

O  X 

/  (J  .  O  Z 

i  n 

J  y  . 

Xb 

i  cr 
Z  D  . 

i  >1 

3  4 

3  5  .  /  4 

(31. 

99) 

(24. 

33) 

(40.37) 

(34  . 

58) 

(26. 

63) 

(27.52) 

—  1  . 

C  C 
D  D 

o 
—  o  . 

o  a 
o  D 

—  Z  J  .  4  / 

i  c; 

o  X 

J  • 

4  U 

1  O  CO 

— XZ . DO 

(16. 

34) 

(16. 

45) 

(12 . 52) 

(15. 

81) 

(16. 

75) 

(12 .46) 

z  y  . 

1  Q 

xy 

y  d 

 TO     ^  Q 

j z  .  oy 

_  i  c 
—  z  b  . 

R  1 
D  X 

xz  . 

4  b 

—  A      A  C\ 

—  Z  4  .  4  U 

(25. 

24) 

(26. 

57) 

(17 . 42) 

(24  . 

66) 

(26. 

60) 

(17.50) 

ZD. 

z  z 

4  . 

Z  4 

I  J  .  o  X 

/  . 

D  D 

ZD. 

O  A 
O  4 

Z  .  1 J 

(10. 

52) 

(8. 

88) 

(8 . 66) 

(9- 

96) 

(9. 

75) 

(8.47) 

Z  /  . 

Q  1 
O  X 

_  1  1 
—  X  J  . 

U  b 

_  i  a    tz  r\ 
—  X  4  .  D 1) 

  A. 

4  . 

U  o 

_  1  Q 

—  xy . 

C.  1 

D  X 

_  A      O  O 

—  4  .  Z  o 

(53  . 

17) 

(44  . 

78) 

(41. 07) 

(42  . 

43) 

(50. 

54) 

(37.92) 

U  . 

U  U 

o  y . 

D  T 

— bb . UX 

U  . 

U  U 

 CO 

JO  . 

UD 

—  J  4  .  4  / 

(  o. 

00) 

(44  . 

70) 

(52 . 39) 

(  o. 

00) 

(44  . 

47) 

(65. 35) 

O  1 
Z  X  . 

T  1 

Z  X  . 

y  o 

—  i  /  ah 

"7  "7 

Q 

O  . 

D  O 

X  u  .  X  J 

(33  . 

11) 

(36. 

11) 

(24 . 60) 

(30. 

69) 

(36. 

46) 

(22 . 35) 

X  . 

Z  D 

z  . 

/I  A 

X  D  .  /  D 

b  . 

D  D 

b  . 

x  y 

X  Z  .  o  b 

(3. 

33) 

(3. 

16) 

(3 . 52) 

(3. 

33) 

(3. 

14) 

(3 . 37) 

Q 

^  n 

/I  P. 

X  b  .  4  4 

1  P. 

xo  . 

/  O 

o  . 

D  O 

z  u  .  X  X 

(6. 

87) 

(6. 

87) 

(7 . 62) 

(7. 

11) 

(6. 

69) 

(7.47) 

n 
1  . 

z  z 

■d  / 

Z  4  . 

X  o 

1  Q  IT 

xy .  x  j 

D  X  . 

n  "7 

T  1 
J  X  • 

/  X 

Jo  .  U4 

(12  . 

63) 

(10. 

41) 

(11.83) 

(15. 

20) 

(10. 

26) 

(11. 94) 

2465. 

49 

-94  . 

57 

0.  00 

90. 

76 

0. 

18 

0.  00 

1658  . 

60) 

(93  . 

86) 

(  0.00) 

(215. 

38) 

(117  . 

97) 

(  0.00) 

1. 

12 

1. 

90 

12  .  55 

5. 

52 

6. 

06 

10.79 

(3. 

25) 

(3. 

07) 

(3.23) 

(3. 

24) 

(3. 

04) 

(3 . 07) 

2  . 

12 

2  . 

58 

13  .  02 

7  . 

10 

6. 

13 

11.  92 

(3. 

26) 

(3. 

13) 

(3.25) 

(3. 

26) 

(3. 

07) 

(3.11) 

0. 

20 

-4  . 

05 

-29 . 67 

-14  . 

78 

4  . 

00 

-16. 18 

(15. 

66) 

(16. 

50) 

(11. 64) 

(15. 

33) 

(16. 

46) 

(11.87) 

C  A  B  G 

SURGERY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Ql_2 

-34 . 16 
(25.26) 

-9  .  87 
(25.93) 

-40. 64 
(16. 55) 

-26 . 40 
(25.88) 

-16. 00 
(25. 19) 

-29.74 
(16.98) 

Ql_3 

33.78 
(9 . 87) 

-0.  59 
(7 . 65) 

-14 . 39 
(6.92) 

-3  .  28 
(8 . 67) 

26.48 
(8.47) 

4  .48 
(7.11) 

Ql_4 

103 .39 
(80.47) 

-18 .70 
(47.90) 

-29 . 13 

(33 . 05) 

8  .91 
(50.66) 

2  .30 
(57 .25) 

-21.49 
(33 . 13) 

Ql_5 

0.  00 
(  0.00) 

-54 . 88 
(46.80) 

-66. 18 
(53 .21) 

0.  00 
(  0.00) 

-53 .72 
(46.20) 

-46. 16 

(60.84) 

Ql_6 

59.  33 
(42 . 53) 

-0.  89 
(44 . 06) 

-30.86 
(22 . 92) 

4  .  16 
(35.43) 

64  .32 
(50.87) 

-15. 33 
(22 .31) 

Ql_7 

-0  .  58 
(3.03) 

1.24 
(3 . 02) 

13  .  54 
(3.34) 

1.33 
(2.96) 

0.42 
(2.88) 

7  .30 
(3 . 18) 

Ql_8 

4  .72 
(6.54) 

6.72 
(6. 53) 

11.  88 
(7 . 06) 

12  .  07 
(6. 54) 

3  .  58 
(6.41) 

15.  48 
(7 . 03) 

Ql_9 

13  .  06 
(12 . 28) 

19  .  77 
(9 . 17) 

23.83 
(10. 60) 

38  .  10 
(12 . 57) 

21.  94 
(8.82) 

33  .  59 
(9.96) 

Ql_10 

1309 .31 
(1070. 29) 

-92 . 57 
(90.76) 

0.  00 
(  0.00) 

-85.34 
(101. 07) 

-87 . 02 
(90.97) 

0.  00 
(  0.00) 

Ql_ll 

-0.  54 
(2.96) 

0.96 
(2.91) 

9  .  59 
(3.04) 

0.  59 
(2 .89) 

0.  61 
(2 . 77) 

5.  16 
(2 . 89) 

Ql_12 

0.  13 
(2.99) 

1.  67 
(2.93) 

9  .86 
(3 . 05) 

2  .  05 
(2.93) 

0.98 
(2 .79) 

6.39 
(2 . 93) 

NH0S_2 

2.77 
(1.10) 

-0.32 
(0. 84) 

-0.44 
(0. 88) 

-0.91 
(1.22) 

-3  .  09 
(0.95) 

-3  .  92 
(1. 02) 

HDAY_2 

0.74 
(3.85) 

-5.31 
(3 . 62) 

-1.96 
(3 . 63) 

2.76 
(4.12) 

-7  .  01 

(3.90) 

-6.  82 
(3.64) 

HC0ST_2 

1.  53 
(2 • 17) 

-3  .24 
(1.82) 

-1.45 
(2 . 03) 

13  .  37 
(2 .77) 

4.75 
(2.33) 

3  .  68 
(2.24) 

0PD_2 

-53 .47 
(52 .76) 

242 .86 
(145. 16) 

-24 .88 
(60. 50) 

5.40 
(89 .44) 

-29 . 00 
(68 . 49) 

70.  68 
(99 . 53) 

C  A  B  G 

SURGERY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

0PDS_2 

-96.42 
(65. 14) 

0.  00 
(  0.00) 

-95. 11 
(100. 12) 

-100. 00 
(65. 04) 

0.  00 
(  0.00) 

-12 .21 
(133 . 07) 

P2__l 

0.86 
(7.27) 

3  .  64 
(7.43) 

-17.73 
(6.39) 

4  .  99 
(7 . 13) 

10.56 
(7 . 78) 

-13 . 64 
(6.42) 

P2_2 

-0.  69 
(7 . 50) 

3  .  56 
(7.67) 

-16.74 
(6.99) 

6.78 
(7.41) 

10.28 
(8 . 04) 

-10. 16 
(7.04) 

P2_3 

-3  .  16 
(19 .25) 

53  .36 
(23.90) 

-15. 94 
(14 .91) 

-16. 22 
(18 . 18) 

35.78 
(20.92) 

48.58 
(18.85) 

P2_4 

378  .83 
(232 . 28) 

29.89 
(56. 38) 

-47 . 12 
(26.75) 

428 . 01 
(209 . 64) 

441.86 
(162 . 62) 

354 . 85 
(102 . 55) 

P2_5 

0  .  00 
(  0.00) 

-65. 91 
(80.92) 

1.  10 
(62 .26) 

0.  00 
(  0.00) 

17  .  59 
(94 .29) 

4.73 
(62 .45) 

P2_6 

-32 . 56 
(24 . 51) 

-28.93 
(54 . 87) 

9  .  92 

(23.70) 

-44 .81 

(23 . 37) 

11.  49 

(66. 24) 

-71.75 
(16. 67) 

P2_7 

-1.71 
(6. 03) 

18  .26 
(4.84) 

-0.86 
(5.22) 

-8  .  38 
(5. 84) 

19  .  00 
(4 . 85) 

4  .  03 
(5.32) 

P2_8 

-6.74 
(2.42) 

-9  .  53 
(2.13) 

-2  .46 
(2.49) 

1.  14 
(2 . 18) 

-8  .36 
(2 . 10) 

11.  00 
(2.43) 

P2_9 

-5.40 
(13 . 59) 

3  .  02 
(12 . 38) 

16.52 
(15. 55) 

50.  41 
(16.44) 

46.33 
(14 .21) 

15. 12 
(13 . 97) 

P2_10 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

0.  00 
(  0.00) 

P2_ll 

-0.  55 
(4 . 54) 

12  .74 
(4.01) 

-9  .  11 
(3 . 87) 

-2  .  34 
(4.45) 

15.81 
(4.10) 

-4  .  61 
(3.94) 

P2_12 

-3  .  35 
(2.90) 

2  .  08 
(2.35) 

-6.23 
(2.38) 

-0.  77 
(2.84) 

4  .25 
(2 . 37) 

2  .  15 
(2 . 38) 

Q2_l 

9  .  32 
(7.61) 

7  .85 
(7.77) 

-8  .41 
(6.73) 

10.95 
(7 . 29) 

14  .45 
(7.96) 

-8  .  16 
(6. 50) 

Q2_2 

8  .  52 
(7 . 82) 

7  .  84 
(8 . 02) 

-7  .  65 
(7 . 18) 

12  .  98 
(7 . 53) 

14  .74 
(8.24) 

-7.31 
(6. 93) 

C  A  B  G  SURGERY 
PERCENT  CHANGE 
LOW  HIGH 


VARIABLE 


HIGH 


87-88 
MEDIUM 


87-89 
MEDIUM 


LOW 


Q2_3 

Q2_4 

Q2_5 

Q2_6 

Q2_7 

Q2_8 

Q2_9 

Q2_10 

Q2_ll 

Q2_12 

NHOS_3 

HDAY_3 

HCOST_3 

OPD_3 

OPDS  3 


1. 

52 

39  . 

62 

-13  . 

75 

-7  . 

95 

26. 

70 

28  . 

97 

(19. 

16) 

(18  . 

33) 

(14  . 

82) 

(18  . 

08) 

(17  . 

92) 

(15. 

95) 

123  . 

12 

5. 

50 

-41. 

28 

164  . 

50 

286. 

21 

327. 

52 

(101. 

96) 

(45. 

84) 

(23  . 

26) 

(105. 

08) 

(120. 

41) 

(92  . 

43) 

0. 

00 

-59  . 

42 

-17  . 

80 

0. 

00 

81. 

23 

-11. 

69 

(  0. 

00) 

(81. 

49) 

(57  . 

99) 

(  o. 

00) 

(116. 

54) 

(57. 

83) 

-31. 

34 

-34  . 

98 

-9  . 

83 

-60. 

56 

6. 

76 

-57  . 

12 

(22  . 

84) 

(31. 

50) 

(20. 

29) 

(20. 

50) 

(34. 

78) 

(17  . 

18) 

-1. 

71 

20. 

94 

1. 

05 

-3  . 

96 

21. 

98 

7  . 

01 

(6. 

04) 

(4. 

95) 

(5. 

42) 

(5. 

98) 

(5. 

06) 

(5. 

59) 

-8  . 

64 

-5. 

88 

-6. 

03 

20. 

27 

6. 

44 

22  . 

87 

(2. 

20) 

(2. 

54) 

(2. 

61) 

(2. 

49) 

(2. 

56) 

(2. 

93) 

-9  . 

87 

-0. 

22 

10. 

59 

20. 

37 

27  . 

79 

7  . 

75 

(12  . 

01) 

(11. 

72) 

(13  . 

18) 

(12. 

94) 

(12  . 

17) 

(12  . 

64) 

0. 

00 

0  . 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

(  o. 

00) 

(  o. 

00) 

(  0. 

00) 

(  o. 

00) 

(  o. 

00) 

(  0. 

00) 

3  . 

81 

14  . 

93 

-3  . 

85 

3  . 

50 

18  . 

52 

-0. 

85 

(4. 

64) 

(4. 

47) 

(4. 

13) 

(4. 

53) 

(4. 

61) 

(4. 

11) 

-1. 

48 

6. 

08 

-4  . 

75 

10. 

63 

13  . 

38 

8  . 

88 

(2. 

90) 

(2. 

72) 

(2. 

65) 

(2. 

90) 

(2. 

81) 

(2. 

66) 

4  . 

85 

-1. 

08 

-18  . 

85 

-5. 

71 

-0. 

10 

-25. 

96 

(9. 

42) 

(8. 

77) 

(7. 

88) 

(9. 

06) 

(8. 

61) 

(V. 

76) 

-10 . 

94 

-15 . 

57 

-13  . 

53 

-11 . 

80 

-3  . 

90 

-23  . 

86 

(11. 

62) 

(10. 

99) 

(11. 

03) 

(11. 

40) 

(11. 

68) 

(10. 

37) 

3  . 

45 

-6. 

74 

-9  . 

44 

11. 

44 

14  . 

06 

-8  . 

86 

(13  . 

30) 

(10. 

61) 

(10. 

60) 

(12  . 

73) 

(11. 

93) 

(11. 

01) 

-22  . 

70 

-18  . 

64 

6. 

17 

-25. 

37 

-2  . 

93 

11. 

30 

(13  . 

59) 

(12. 

99) 

(10. 

75) 

(13  . 

66) 

(14. 

03) 

(13. 

15) 

-61. 

76 

5. 

06 

-48  . 

67 

22  . 

07 

133  . 

83 

112  . 

45 

(27  . 

03) 

(39  . 

29) 

(29. 

47) 

(44  . 

02) 

(59  . 

71) 

(89  . 

69) 

C  A  B  G 

SURGERY 

TRIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

P3_l 

13  .  63 
(19 .26) 

-7  .86 
(19 . 24) 

-17.40 
(15. 04) 

19  .90 
(20.38) 

23  .  77 
(20.88) 

-18.47 
(14.24) 

P3_2 

15.47 
(22 .41) 

-9  .  74 

(23 . 10) 

-11. 78 
(19 .45) 

17  .79 
(23 . 60) 

19  .  08 
(25.38) 

-22.77 
(18 .25) 

P3_3 

21.51 
(34.22) 

-2  .  68 
(31. 00) 

-26.73 
(21.36) 

26  .  19 
(31. 69) 

35.26 
(31.20) 

21.  07 
(24 . 00) 

P3_4 

-28.46 
(28 . 67) 

-2  .  51 
(28 . 07) 

-40.34 
(26.29) 

25.45 
(47  .46) 

-9  .  39 
(30. 59) 

-44.77 
(23.88) 

P3_5 

-15.28 
(71 . 16) 

77  .  69 
(52 .21) 

-63 . 65 
(30.25) 

81.  99 
(79 . 12) 

59  .  12 
(60.34) 

-35.24 
(33 . 19) 

P3_6 

-31.45 
(28.26) 

-28 . 04 
(32 .25) 

-30 . 18 
(22 . 55) 

37  .  88 
(47 . 53) 

76.  67 
(49 . 30) 

-32.27 
(21.41) 

P3_7 

-3.72 
(5.74) 

-3  .  89 
(6.48) 

1.32 
(6.54) 

13  .  03 
(6.07) 

7  .30 
(6. 52) 

1.39 
(6.41) 

P3_8 

-2  .25 
(7.75) 

-4  .75 
(6.42) 

-1.  52 
(9 . 08) 

20.93 
(7.87) 

20.30 
(8.22) 

10. 10 
(9.45) 

P3_9 

2  .  04 
(7 . 32) 

4  .  55 
(6.76) 

9.42 
(7.65) 

27  .  09 
(7.58) 

15.  05 
(6.76) 

14.25 
(7.38) 

P3_10 

191. 98 
(195.92) 

26.70 
(89 . 66) 

105. 57 
(174 . 37) 

756. 54 
(504 .90) 

41.26 
(89.38) 

372 . 09 
(182 . 08) 

P3_ll 

-2  .  64 

(5. 68) 

-4  .  11 

(6.42) 

-0.76 
(6.31) 

13  .45 
(6.01) 

8  .21 
(6.52) 

-0.82 
(6. 10) 

P3_12 

-2  .  56 
(5. 66) 

-4  .24 
(5.95) 

-0.91 
(6.19) 

14  .  99 
(5.94) 

10.  64 
(6.29) 

1.  37 
(6. 03) 

Q3_l 

22.28 
(20.75) 

1.23 
(22 . 06) 

-16. 42 
(15.46) 

7  .95 
(19 . 87) 

24  .35 
(21.80) 

-19.93 
(14 . 57) 

Q3_2 

23  .  97 
(23 . 59) 

4  .  42 
(26.80) 

-10. 64 
(19 . 65) 

9  .  78 
(22  .73) 

22.31 
(26. 50) 

-18 . 01 
(18 . 61) 

Q3_3 

29  .23 
(33.46) 

-3  .  87 
(27 . 61) 

-29 . 92 
(17 . 89) 

-5.51 
(25. 15) 

63  .  07 
(31. 59) 

1.78 
(17.99) 

C  A  B  G  SURGERY 


VARIABLE 


HIGH 


87-88 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 
LOW  HIGH 


87-89 
MEDIUM 


LOW 


Q3_4 
Q3_5 
Q3_6 

!  Q3_7 

Q3_8 
Q3_9 

'  Q3_10 

] 

.  Q3_ll 
Q3_12 
NHOS_4 
j  HDAY_4 
j  HCOST_4 
OPD_4 
OPDS  4 


P4  1 


-28 . 31 
(26.48) 

-10.73 
(73 . 13) 

-20.94 
(28.29) 

-1.19 
(5.58) 

-2.46 
(6. 52) 

4  .99 
(7.04) 

38.39 
(154  .24) 

0.75 
(5.61) 

-0.  03 
(5.34) 

5.66 
(2.43) 

0.43 
(3 . 52) 

2  .28 
(2.14) 

-2.73 
(11. 12) 

-12 . 04 

(22 . 10) 

2  .  04 
(6.48) 


-13 . 52 
(26.25) 

79.43 
(53 .33) 

-39.33 
(47 .83) 

-3  .  19 

(5 . 56) 

-5.33 
(6.26) 

9.  56 
(6.71) 

-27 . 00 
(78 . 38) 

-2  .  86 
(5.61) 

-3  .46 
(5.24) 

-1.49 
(2.26) 

-6.92 
(3.36) 

-3  .85 
(1.80) 

4  .  19 
(10.73) 

-2  .  39 
(21.30) 

0  .  60 
(6.70) 


-42.35 
(24 . 89) 

-66. 60 
(31.25) 

-26.22 
(22  .  32) 

0.24 
(5.94) 

7  .  11 
(6.91) 

10.86 
(7.31) 

68  .  61 
(145. 17) 

-1.92 
(5.81) 

0.01 
(5. 60) 

-3  .  47 
(2.31) 

-2  .  84 

(3.45) 

-1.  68 
(1.97) 

30.  65 
(10. 54) 

28  .  13 
(28 . 50) 

-18 . 47 
(5.81) 


-4  .  18 
(34 .28) 

91.72 
(81.47) 

0.  66 
(29 . 02) 

6.66 
(5.41) 

21.11 
(6.97) 

22  .40 
(7 . 07) 

131. 31 
(158 . 14) 

6  .  77 
(5.42) 

10.  25 
(5.37) 

-3  .44 
(2.33) 

0.  11 
(3.70) 

12  .91 
(2 . 60) 

-13 . 51 
(10.70) 

29  .  07 
(28 . 15) 

4  .  54 
(6.28) 


-15. 68 
(28.86) 

56.  04 
(60.76) 

13  .71 
(51. 20) 

4  .  15 
(5.73) 

11.74 
(6.78) 

15.  32 
(6.59) 

-43 . 65 
(67 . 99) 

5.  64 
(5.80) 

7  .  11 
(5.54) 

-6.  52 
(2.23) 

-7  .  59 
(3 . 59) 

4  .  11 
(2.23) 

7.78 
(11. 22) 

51.  19 
(25.62) 

11.  36 
(7 . 02) 


-46. 15 
(23.32) 

-41.96 
(33.21) 

-37 . 89 
(18 . 57) 

-1.61 
(5.93) 

12  .70 
(6.89) 

7  .  50 
(6.95) 

17  .40 
(94 . 69) 

-3  .  99 
(5.70) 

-0.43 
(5.48) 

-11. 44 
(2.24) 

-9  .  72 

(3.38) 

2  .31 
(2 . 15) 

18.59 
(9.56) 

58  .31 
(33 . 69) 

-14 .28 
(5 . 73) 


C  A  B  G 

SURGERY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-8? 
MEDIUM 

LOW 

P4_2 

-0.  64 
(6.90) 

0  .80 
(7 . 01) 

-17 . 54 
(6.31) 

6.  03 
(6.76) 

9  .  63 
(7.35) 

-13 .23 
(6.24) 

P4_3 

21.  02 
(11. 09) 

2  .82 
(11. 90) 

-19 . 15 
(9.74) 

-3  .30 
(10. 49) 

29  .  29 
(11.90) 

12  .  78 
(10. 36) 

P4_4 

1.  58 

(29.29) 

-7  .  12 
(31. 37) 

-33 . 56 
(22.97) 

23  .  55 
(37.40) 

-4  .49 

(34 . 01) 

-10. 19 
(22.01) 

P4_5 

-15. 28 
(71. 16) 

-0.93 

(39 . 97) 

-51. 64 

(27.05) 

270.76 
(204 . 53) 

-4  .  39 

(43 . 85) 

-27.57 
(30. 27) 

P4_6 

-17 .80 
(17 . 55) 

-26. 62 
(27.21) 

-6.96 
(16. 08) 

\  / 

-10.81 
(20 . 18) 

34  .71 
(34 . 54) 

-48.22 
(13 . 57) 

P4_7 

-1.11 

(3.20) 

3  .  38 
(3 .31) 

7  .  13 
(3.34) 

5.90 
(3.21) 

9  .25 
(3.30) 

6.90 
(3.27) 

P4_8 

-3  .  56 
(2.42) 

-6.  27 
(2 . 14) 

0.36 
(2.78) 

7.77 
(2.39) 

-0.30 
(2.47) 

12  .  07 
(2.78) 

P4_9 

2  .49 
(6. 52) 

9  .  38 
(5.94) 

12  .  54 
(6.90) 

33  .  94 
(7.06) 

22  .  18 
(5.89) 

20.20 
(6.51) 

P4_10 

922 .98 
(549 . 30) 

-4  .32 
(70.89) 

120.77 
(174 . 61) 

542 . 47 
(349 . 39) 

30.75 
(72 . 99) 

573 .27 
(203 . 54) 

P4_ll 

-0  .  57 
(2.93) 

2  .98 
(3.05) 

1.56 
(2.87) 

5.  66 
(2.96) 

9  .  56 
(3 . 08) 

2  .29 
(2.81) 

P4_12 

-1.  39 

(2 . 56) 

0.34 
(2 . 51) 

1.23 
(2 . 47) 

6.24 
(2 . 57) 

6.75 
(2 . 60) 

4  .  92 
(2.41) 

Q4_l 

9  .96 
(6.86) 

5.93 
(7.06) 

-12 . 60 
(5.86) 

8  .  38 
(6.41) 

14  .36 
(7.20) 

-11. 04 
(5.63) 

Q4_2 

7  .99 
(7.27) 

6  .48 
(7.34) 

-11. 13 
(6.40) 

10.70 
(6.88) 

13  .  56 
(7.50) 

-10.77 
(6 . 15) 

Q4_3 

28.25 
(10.42) 

4  .31 
(8 . 52) 

-17 .91 
(7.31) 

-4  .30 
(8 . 69) 

32.45 
(9.78) 

6.81 
(7.45) 

Q4_4 

-3  .36 
(27.29) 

-15. 32 
(30.25) 

-38 . 52 
(21. 79) 

0  .70 
(32.28) 

0.  62 
(34 . 55) 

-22.  38 
(21. 27) 

C  A  B  G 

SURGERY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Q4_5 

-10.73 
(73 . 13) 

3.31 
(40. 49) 

-57 . 08 
(26. 64) 

207 .81 
(141. 69) 

3.26 
(44 . 55) 

-36.63 
(28.60) 

Q4_6 

-5.33 
(18 . 57) 

-29 .31 
(30. 57) 

-21.35 
(14 . 67) 

-25. 07 
(16.72) 

23.76 
(34 . 64) 

-39 . 62 

(13 . 33) 

Q4_7 

-1.01 
(2.83) 

4  .  39 
(2.73) 

6.  50 
(2.96) 

1.  92 
(2.71) 

6  .  58 
(2.78) 

4  .33 
(2.90) 

Q4_8 

-5.29 
(2.15) 

-4  .  03 

(2.32) 

-0.72 
(2.41) 

19  .26 
(2.26) 

7  .22 
(2.40) 

19  .  67 
(2.47) 

Q4_9 

5.22 
(6.22) 

11.25 
(5.73) 

13  .  66 
(6.30) 

25.28 
(6. 18) 

17  .  99 
(5.58) 

13  .21 
(5.91) 

Q4_10 

557 . 69 
(446. 62) 

-41.38 
(64 . 32) 

82  .  06 
(145. 38) 

42  .  79 
(102 .20) 

-53 . 17 
(56. 67) 

36.80 
(95.08) 

Q4_ll 

1.26 
(2.70) 

4  .70 
(2 . 65) 

1.80 
(2 . 61) 

3  .26 
(2 . 59) 

8  .  13 
(2.70) 

0.55 
(2 . 53) 

Q4_12 

-0.58 
(2 . 27) 

2  .23 
(2 . 18) 

1.  13 
(2.21) 

7.75 
(2.22) 

7  .  87 
(2 . 24) 

5.  64 
(2.14) 

P_OCARD 

24  .  69 
(16.43) 

-10. 51 
(11. 98) 

-25.91 
(12.24) 

22  .  78 
(16.45) 

22  .79 
(13 . 19) 

-16.86 
(12 .41) 

Q_OCARD 

35.  12 
(16.24) 

-6.93 
(12 . 08) 

-20. 52 
(11. 94) 

32  .47 
(16.49) 

19  .80 
(12 .91) 

-13 . 51 
(12 . 10) 

I 


UPPER     G  I 

ENDOSCOPY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

N 

7  .  54 

4.46 

11.  15 

14  .  36 

0  .  37 

23.39 

ALLOW 

-5.  17 
(0.24) 

-0.76 
(0 . 18) 

1.  82 
(0.28) 

-6.35 
(0.23) 

0.30 
(0 . 17) 

2  .  82 
(0.27) 

RVU 

-0.44 
(0.15) 

-0.26 
(0.14) 

0.  19 
(0.15) 

-0.  15 
(0. 15) 

0.  15 
(0.14) 

-0.  53 
(0.16) 

%_ASST 

-9  .  74 

27  .  64 

22.46 

36.31 

-18 . 82 

-16.70 

P_ASST 

32.20 
(33.70) 

37  .  64 
(34.34) 

24  .  11 
(28.44) 

80.92 
(35.42) 

-17 .83 
(29.85) 

-7  .  97 
(25.87) 

Q_ASST 

15.  17 
(29.32) 

40.50 
(31. 79) 

12  .  33 
(24.84) 

39  .  72 
(27 .74) 

-7  .36 
(29.21) 

-34 . 54 
(21.46) 

P_ADD 

10.  94 
(5. 04) 

11.78 
(5.49) 

27.31 
(5.19) 

21.87 
(5.07) 

13  .  52 
(5. 63) 

45.86 
(5.20) 

%_ADD 

6  .28 

4  .80 

11.  59 

11.10 

4  .  00 

25.21 

P_OTHER 

-26. 17 
(15 . 22) 

21.36 
(19 . 02) 

12  .  08 
(17 . 42) 

-18 . 28 
(15 . 02) 

0.  08 
(17 . 39) 

9  .  65 
(16.96) 

%_OTHER 

-17.70 

-8  .40 

-0.24 

-7  .  03 

-1.80 

-2  .41 

P_SURG3 

3  .  82 
(3 . 68) 

3  .  00 
(3 . 84) 

3  .  07 
(3 . 74) 

13  .  09 
(3 . 69) 

6.  13 
(3.91) 

0.  24 
(3 . 65) 

%_SURG3 

3.76 

1.96 

-0.  15 

8  .  98 

0.79 

-5.  55 

NHOS_l 

-1.  59 
(5.75) 

-3  .42 
(5. 95) 

-4  .  28 
(5.34) 

-9  .  87 
(5. 51) 

-6.  04 
(6. 01) 

-12.84 
(5.07) 

HDAY_1 

4  .  18 
(7.20) 

\  / 

-7.44 
(7 . 19) 

-0.  67 
(6. 62) 

-6.  12 
(6.91) 

0.36 
(7 . 65) 

-6.  02 
(6.37) 

HCOST_l 

2  .96 
(8.20) 

3  .  08 
(9 . 03) 

7  .81 
(7.75) 

2  .  55 
(8.22) 

16.  65 
(9 . 88) 

7.  11 
(7.78) 

UPPER     G  I 

ENDOSCOPY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

0PD_1 

5.45 
(5. 08) 

2  .25 
(5. 05) 

0.40 
(4 . 54) 

1.  05 
(5.22) 

-9  .  63 
(5.13) 

-15. 31 
(4.38) 

0PDS_1 

-4  .  52 
(11. 45) 

-22.97 
(11.43) 

-28 . 09 
(9.20) 

5  .83 
(12 . 63) 

-3  .  02 
(12 . 43) 

-18 . 98 
(9.74) 

Pl_l 

0.  89 
(2.85) 

0.42 
(3 . 27) 

1.30 
(3 . 10) 

3  .  64 
(2 . 84) 

10  .48 
(3.48) 

2  .  74 
(3 . 02) 

PI  2 

2  .85 
(7.76) 

-8  .40 

(8.22) 

7  .85 
(8.31) 

14  .  99 
(7 . 82) 

19  .  51 

(9 . 05) 

8  .  59 
(8.20) 

Pl_3 

-0.  59 

(2.32) 

3  .  18 
(2 . 88) 

-0  .96 

(2 . 60) 

-1.  57 
(2.32) 

6.36 
(2.95) 

1.  05 
(2 . 60) 

Pl_4 

-3  .  83 
(13 .30) 

34  .  94 
(26. 27) 

-0.39 
(14 . 63) 

5.44 
(13 . 14) 

11.  52 
(24 . 02) 

-9  .86 
(12 .88) 

Pl_5 

9  .43 
(8.74) 

7.88 
(11.41) 

12  .  87 
(9.23) 

19  .46 
(8 . 87) 

23  .  99 
(13 . 69) 

15.  84 
(8 . 87) 

Pl_6 

20.54 
(14 .80) 

3  .42 
(17 .20) 

-10. 51 
(12 . 67) 

6.  15 
(13.57) 

10.  09 
(18 . 19) 

-6.86 
(12 . 61) 

Pl_7 

1.  69 

(3.54) 

1.39 
(3.57) 

14  .86 
(3 . 56) 

1.39 
(3 . 62) 

7.88 
(3.63) 

12  .31 
(3 . 35) 

Pl_8 

-0.61 

(3.47) 

0.  87 
(3.20) 

20.  02 
(3 . 51) 

10  .  37 
(3.47) 

19  .  52 
(3 . 62) 

28.75 
(3.71) 

|  Pl_9 
J 

6.90 
(3.14) 

6.58 
(3 .95) 

14  .  37 
(3 . 65) 

17  .  54 
(3.45) 

18  .36 
(4.20) 

30.  57 
(3 . 75) 

,  Pl_10 

-15. 08 
(33 . 67) 

66.70 
(47.80) 

30  .  19 
(43.33) 

-6.  55 
(30. 04) 

114 .23 
(53 . 62) 

94  .  12 
(57.47) 

Pl_ll 

1.51 
(2.90) 

1.20 
(2 . 99) 

11.81 
(2.93) 

1.91 
(2.96) 

8  .40 
(3 . 07) 

10.  15 
(2 . 77) 

Pl_12 

1.  00 
(2.70) 

1.  12 
(2.78) 

13  .  67 
(2.78) 

3  .  93 
(2.76) 

11.  11 
(2.90) 

14  .  38 
(2 . 68) 

Qi_i 

2  .  06 
(2 . 92) 

0.42 
(3.30) 

0  .  84 
(3 . 12) 

1.90 
(2 . 84) 

7  .  56 
(3.46) 

-1.81 

(2 . 98) 

UPPER     G  I 

ENDOSCOPY 

ARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Ql_2 

7  .96 
(  r  o  9  i 

-6.  69 

( R    4  9  1 

10.  00 

(  R    7  7  1 

16.47 

(  7    R  1  1 

16.28 

(9     O  7  1 

6.86 

/  Q     07  1 

Ql_3 

-1.  60 

M   9  o  i 

3  .  14 

-2  .  48 

f  9    O  fi  1 

-5.  66 

M     Q  O  1 

3  .26 

(  9    9  O  1 

-4.78 

M    O  O  ^ 

Ql_4 

-2  .43 

^     J  >     o      /    U  j 

35.70 
M»  7    R7 1 

-6.75 

Ml  691 

3  .86 
Ml    7  81 

8.98 

-15. 08 

M  9    9  9  1 

Ql_5 

12  .  28 

f  R    9  fi  1 

8  .  69 
Ml    7  S  1 

20.28 

19  .  57 
i7  8    8  01 

17  .  39 
M  9    fi4  1 

19.01 
(  8    R  1  1 

Ql_6 

22  .96 
M  5    19  1 

-0  .  82 

M  7  fill 

21.  2  6 

M  9  Til 

3  .86 
M  9    R  7  1 

-5.  15 

M  7    T  9  1 

-21.46 
Ml    4  9  1 

^  X  X  .  H  £t  J 

21_7 

2  .45 

M    59  1 

1.66 
M  711 

14  .70 
Mi    fi9  1 

-1.44 

MJ    57  1 

2  .  60 

M5    R8 1 

6.42 

M    7  9  1 

Ql_8 

-4  .  69 

f  9    7  fi  1 

-1.  55 

f  9    Q  0  1 

14  .  98 
Mt    0  R  1 

l     J    4     U  J  1 

6.  37 

C  9    9  01 

10.90 
MS    19  1 

22.  08 

M    1  R  1 

Ql_9 

8  .21 

f  1    04  1 

1 .  12 
(  7    7  11 

15.  33 
M?    4  8  1 

16.  06 
M5    1  R  1 

15.  24 

MS    8  9  1 

26.  78 

M    4  7  1 

Ql_10 

-29 . 14 
(27.88) 

7  .  14 
(46.41) 

20.82 
(43.44) 

-43 . 53 

(97  061 

5.  56 

(47    19  1 

68.51 

MS7  861 

Ql_ll 

2  .35 
( 9    R  1  1 

1.38 

11.  27 

(7    9  71 

-0.61 

( 9    84  1 

3  .70 

M"    9  51 

4  .  38 

(9    fifi  1 

Ql_12 

0.39 
(9    R  9  1 

0.  57 

1 9    7  9  1 

12  .23 

(  9    fi8  1 

1.33 
(  9    R  fi  1 

^  i  •  JO  J 

5.71 

(  9    7  7  1 

8  .  97 

NH0S_2 

-2  .  51 

-1.  15 

M     8  9  1 

-3  .  33 

M    8  9  1 

-6.  64 

M    84  1 

-7  .  63 

M  841 

-9.95 

M  771 

HDAY_2 

-2  .93 

(  ?    7  Q  1 

-3  .  02 

(  7    4  8  1 

-1.13 

M.    7  fi  1 

-7  .  08 

M>    68  1 

1.  95 

Mi    9  01 

-3.21 

M    fiO  1 

HC0ST_2 

4  .  19 

f  7    7  Q  1 

4  .  00 

(  7    Q  7  1 

7  .  39 

mj  q  7  1 

9  .96 

(  4    7  R  1 

23.96 
(1  091 

14  .31 

C  4  571 

0PD_2 

9  .91 
(3.25) 

5.  02 
(3 . 25) 

13  .91 
(3.38) 

-50.78 
(2 . 92) 

-49.25 
(2.93) 

-55. 47 
(2.84) 

UPPER     G  I 

ENDOSCOPY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

0PDS_2 

-6.  07 
(4.27) 

-14 .22 

(4 . 05) 

-10. 67 
(3.73) 

28  .  64 
(4.73) 

-11. 07 
(4.17) 

9  .  63 
(4 . 00) 

P2_l 

6.85 
(3 .77) 

8  .  19 
(4.13) 

20.23 
(4 . 05) 

14  .  58 
(3.80) 

7  .  58 
(4.23) 

35.  64 
(4 . 06) 

P2_2 

11.  06 
(5.02) 

10.98 
(5.47) 

27  .  62 
(5. 16) 

22.70 
(5 . 08) 

12  .  63 
(5. 62) 

45.25 
(5. 18) 

P2_3 

-3  .40 
(3 .79) 

2.43 
(4 . 52) 

-4  .  01 

(4.37) 

-8  .  69 

(3.69) 

-7  .  61 
(4.51) 

7  .  07 
(4.46) 

P2_4 

-43.22 
(21. 89) 

-69 . 89 
(28.36) 

-25.73 
(21.82) 

-2.41 

(25.38) 

11.44 
(45.94) 

-21.28 
(21.79) 

P2_5 

17  .35 
(16.98) 

-55. 59 
(18 . 07) 

10.24 
(18 . 03) 

21.  17 
(15.48) 

-1.  69 
(23  .74) 

-0.07 
(16. 50) 

P2_6 

-7  .76 

(23 . 38) 

-4  .  06 
(25. 64) 

27.84 
(27 . 53) 

-14 . 54 

(22.26) 

19  .91 
(30.40) 

5.80 
(23.41) 

P2_7 

-0.  50 
(5.95) 

11.  17 
(4.93) 

10  .  00 
(4.80) 

3  .  36 
(5.83) 

12  .  09 
(4.74) 

15.81 
(4 . 85) 

P2_8 

16  .  18 
(5.47) 

19  .  16 
(5.97) 

19  .45 
(5.56) 

21.  64 
(5.33) 

43.41 
(6.42) 

53  .  03 
(5.87) 

P2_9 

14  .  30 
(3 . 27) 

6.40 
(3 . 52) 

23  .  62 
(3 . 61) 

27  .40 
(3 .27) 

21.93 
(3.79) 

36.  08 
(3 . 63) 

P2_10 

38  .  15 
(15.72) 

149 . 97 
(33.23) 

20.  13 
(20.30) 

28.34 
(15 . 52) 

235.34 
(41.50) 

122  .  49 
(25. 82) 

P2_ll 

3  .  72 
(3.41) 

9  .  51 
(3.24) 

15  .76 
(3.19) 

9  .80 
(3.37) 

9  .  58 
(3.20) 

26  .  98 
(3 . 18) 

P2_12 

5.68 
(3 . 27) 

11.  01 
(3 . 12) 

16.29 
(3 . 06) 

11.  66 
(3.20) 

14  .  84 
(3 . 08) 

30.  74 
(3 . 09) 

Q2_l 

5.85 
(3.73) 

6.96 
(4.11) 

16.  63 
(3.96) 

10.  87 
(3 . 72) 

3  .73 
(4.16) 

31.  08 
(3.96) 

Q2_2 

8  .  78 
(4.76) 

8  .  38 
(5. 16) 

21 .  62 
(4.86) 

16  .  63 
(4.76) 

6  .86 
(5.25) 

39  .  03 
(4.87) 

UPPER     G  I 

ENDOSCOPY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Q2_3 

-2  .  57 

(3 . 60) 

3  .21 
(4.10) 

-2  .  64 
(4.01) 

-10. 29 
(3.45) 

-9  .  51 
(4 . 02) 

2  .  17 
(3.93) 

Q2_4 

-35.42 
(21.35) 

-57 . 59 
(29 . 29) 

-29. 17 
(17 . 78) 

3  .36 
(23  .  34) 

-0.89 
(40.41) 

-41. 13 
(17 . 14) 

Q2_5 

22  .  12 
(16.80) 

-42 . 39 
(17 . 99) 

10.  07 
(17 . 11) 

9.91 
(14 . 34) 

-5.41 
(21. 09) 

3.72 
(15. 90) 

Q2_6 

-17 .20 
(21.24) 

-5.88 
(24 . 00) 

13  .71 

(24 . 32) 

-17 .22 

(20.39) 

25.  00 
(28 . 06) 

-4  .  52 
(21.30) 

Q2_7 

-5  .90 
(5.90) 

7  .  51 
(5.44) 

6.  50 
(5.57) 

-2  .73 
(5.82) 

5.  87 
(5.34) 

7.60 
(5. 57) 

Q2_8 

7  .46 
(4.99) 

6.  59 
(5. 16) 

15.20 
(5.33) 

12  .73 
(5.03) 

25.22 
(5.60) 

39.70 
(5.48) 

Q2_9 

5.70 
(2 . 89) 

2  .  01 
(3 . 12) 

18  .  69 
(3.14) 

14  .  84 
(2.89) 

7  .  12 
(3 . 13) 

21.91 
(3.07) 

Q2_10 

15.40 
(14 .80) 

107 . 95 
(37 . 66) 

-10. 37 
(20. 87) 

-34 . 53 
(13 . 24) 

37  .  74 
(30.61) 

10. 17 
(21.26) 

Q2_ll 

1.29 
(3.31) 

7  .  17 
(3.36) 

12  .  86 
(3.31) 

5.  59 
(3 . 27) 

4  .  56 
(3.33) 

22.34 
(3 . 29) 

Q2_12 

2  .30 
(3 . 11) 

7  .  08 
(3.14) 

13  .20 
(3.12) 

6.76 
(3 . 07) 

7  .  82 
(3 . 13) 

24  .  84 
(3.14) 

NH0S_3 

-2  .  12 
(3.74) 

-1.30 
(3.75) 

-5.41 
(3 . 56) 

-0.26 
(3.71) 

-9  .  87 
(3.73) 

-5.91 

(3.45) 

HDAY_3 

-4  .73 
(4 . 69) 

-4  .30 

(4 . 69) 

-7.  60 
(4.48) 

-1.  05 
(4.64) 

-12 .83 
(4 . 64) 

-6.40 
(4.39) 

HC0ST_3 

2  .25 
(4.97) 

4  .43 
(5.13) 

2  .  02 
(4 . 69) 

14  .  27 
(5.14) 

6.45 
(5. 56) 

16.  00 
(4.84) 

0PD_3 

10.21 
(5.87) 

-4  .39 
(5.39) 

13  .  65 
(4.90) 

-4  .46 
(5.81) 

-21. 88 
(5. 00) 

-12 . 99 
(4 . 32) 

0PDS_3 

2  .  16 
(12 . 48) 

-21.33 
(9 . 68) 

-11. 16 
(7.95) 

10.46 
(11.71) 

-21.24 
(9.32) 

-3.95 
(7.77) 

UPPER     G  I  ENDOSCOPY 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 
VARIABLE  HIGH         MEDIUM  LOW  HIGH         MEDIUM  LOW 


P3_l 
P3_2 
P3_3 
P3_4 
P3_5 
P3_6 
P3_7 
P3_8 
P3_9 
P3_10 
P3_ll 
■  P3_12 

Q3_l 
Q3_2 
Q3_3 


1.73 
(2.83) 

4  .  15 

(3 . 78) 

-1.  59 
(3.49) 

5.80 
(17 . 85) 

4  .  03 
(9.65) 

-20.91 
(13 .24) 

-0.21 
(3.24) 

5.  17 
(4.23) 

6.77 
(2.75) 

-3  .43 
(21.22) 

0.  18 
(2.73) 

1.  42 
(2 . 68) 

4  .  57 
(2.98) 

6.89 
(3.86) 

0.89 
(3 . 17) 


2.43 
(3 . 18) 

1.  65 
(3 . 97) 

4  .  57 
(4.18) 

1.  03 
(23 .80) 

-4  .  88 
(11. 68) 

-6.  11 
(17 . 84) 

-1.20 
(3.22) 

0.  88 
(3 . 72) 

3  .39 
(3 . 10) 

92  .  98 
(29. 12) 

-0.45 
(2.74) 

-0.  10 

(2 . 64) 

2  .  53 
(3.33) 

3  .  05 
(4.02) 

1. 18 
(3 . 53) 


2.25 
(3 . 06) 

2  .30 
(3 . 87) 

2.46 
(4.11) 

-6.02 
(15.79) 

2  .20 
(9.67) 

8  .  13 
(15. 39) 

5  .43 
(3.30) 

15.46 
(3.94) 

12  .80 
(2 .97) 

-4  .41 
(22 .26) 

4.76 
(2.76) 

7  .35 
(2 . 68) 

-0.  30 
(3.11) 

0.37 
(3 .85) 

-2  .  99 
(3.40) 


9  .46 
(2.85) 

13  .  61 
(3.79) 

2  .  05 
(3 . 50) 

8  .  69 
(16. 25) 

25.  62 
(12 . 22) 

-9.92 
(13 . 50) 

3  .26 
(3.20) 

18  .  63 
(4.10) 

21.86 
(2 . 87) 

1.  60 
(18.95) 

4  .  51 
(2.70) 

8  .  01 
(2 . 66) 

10.  60 
(2 .95) 

13  .  66 
(3.80) 

4  .32 
(3.21) 


4  .  24 
(3.24) 

4  .  57 
(4 . 05) 

5  .  09 
(4.26) 

-20.83 
(23 . 14) 

-5.38 
(12 . 78) 

-14 .36 
(17 . 13) 

9  .  25 
(3.35) 

20.77 
(4.11) 

17  .  03 
(3.22) 

142 . 92 
(33 . 54) 

8  .  22 
(2 .85) 

11.  56 
(2 .80) 

2  .  11 

(3.33) 

3  .20 
(4 . 04) 

1.24 
(3 . 58) 


1.90 
(3 . 00) 

0.44 
(3  .79) 

5  .  11 
(3.99) 

-7.97 
(15.44) 

20  .  50 
(10. 00) 

5.82 
(14 . 68) 

20.71 
(3.42) 

42  .  51 
(4.56) 

40.53 
(3.26) 

28  .  99 
(22.93) 

16.  72 
(2 . 85) 

22.95 
(2 . 84) 

-2  .  10 
(3.04) 

-3  .  05 

(3 . 75) 

0  .88 
(3.40) 


UPPER     G  I 

ENDOSCOPY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Q3_4 

5.72 
(19.02) 

1.91 

(23  26) 

-3  .  52 
(15.46) 

8  .86 
( 17 . 36) 

-29 .31 
(21 . 62 ) 

-6. 16 

(15  09) 

Q3_5 

11.72 
(9.83) 

-3  .  74 
(11.63) 

5.  87 
C9  96} 

13  .95 
(9 . 42 ) 

-8  .  83 
( 12 . 08 ) 

23  .01 
( 10  17) 

Q3_6 

-29 . 65 
( 12 . 17 ) 

-5.89 
( 17 . 94 ) 

8  .  08 
(15.22) 

-13 . 15 
(12 .41) 

-22 .94 
(16 .63) 

-9.37 
(13.49) 

Q3_7 

0.27 
(3.06) 

-2  .  57 
(3.09) 

4  .91 
(3.10) 

0.24 
(3.02) 

4  .  56 
(3.15) 

17.77 
(3.24) 

Q3_8 

-2  .  59 
(3.13) 

-3  .  64 

(3.20) 

11.  38 
(3.50) 

13  .  50 
(3.26) 

14  .  18 
(3.36) 

34  .25 
(3.60) 

Q3_9 

8.47 
(2.65) 

5.47 
(2.90) 

13  .  19 
(2 .11) 

18  .76 
(2.68) 

16.  15 
(2.98) 

34.33 
(2  91) 

Q3_10 

-21. 02 
(16.69) 

83  .92 
(34.91) 

-11.21 

(22  . 66^ 

-38  .49 
(16.51) 

74  .  60 
(  33 . 28 ) 

-4  .  60 

(22.49) 

Q3_ll 

1.18 
(2.55) 

-1.46 
(2.61) 

3.70 
(2.54) 

2  .43 
(2.52) 

4  .  03 
(2.65) 

13  . 12 
(2.64) 

Q3_12 

0.  17 
(2 .41) 

-2  .  06 
( 2 . 41) 

5.  59 
(2.46) 

5.39 
(2.42) 

6  .83 
f 2 . 54 ) 

18  .  34 
(2.57) 

NH0S_4 

-2  .27 
(1.92) 

-1.43 
(1.88) 

-4.31 
(1.85) 

-5  .  01 

(1.88) 

-8  .20 
(1.89) 

-8.94 
(1. 78) 

HDAY_4 

-3  .  03 
(2.98) 

-3  .  66 
(2.80) 

-3  .  06 

(2.12) 

-5.31 
(2 .91) 

-2  .41 
(3.02) 

-4  .31 
(2.19) 

HC0ST_4 

3  .43 
(2 .91) 

4  .  08 
(3.09) 

5.51 
(2.95) 

10.  90 
(3.27) 

17.47 
( 4  .  70) 

14  .  32 
(3.25) 

0PD_4 

9  .  11 
(4.00) 

-1.  07 

(3.76) 

10.56 
(3.31) 

-13 . 00 
(3 .99) 

-24 .72 
(3.59) 

-23 . 03 
(2.99) 

0PDS_4 

-2  .27 

( 6 . 16) 

-18 . 53 

( 5   15 ) 
\  ~*  •  -L~'  / 

-13 .41 

(4  11) 

11 .  57 
(5.93) 

-14 .95 
(5.09) 

-0.34 
(4 . 15) 

P4_l 

2  .  62 
(1.79) 

3  .  10 
(2 . 06) 

5.  89 
(1. 99) 

8  .  94 
(1.79) 

6.63 
(2.11) 

9.45 
(1.95) 

UPPER     G  I 

ENDOSCOPY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

P4_2 

5.99 
(2 . 65) 

2  .83 
(2 . 87) 

10.  23 
(2 . 79) 

16.46 
(2 . 66) 

8  .  62 
(2.95) 

14  .26 
(2.74) 

P4_3 

-1.36 

(2 . 06) 

3  .  62 
(2.47) 

-0  .  02 
(2 . 38) 

-1.  03 

(2 . 06) 

3  .95 
(2 . 53) 

3  .35 
(2.33) 

P4_4 

-6.56 
(10. 22) 

6.  14 
(17 . 18) 

-6.  14 
(10 . 61) 

5.32 
(10.20) 

-2  .42 
(16. 94) 

-10.58 
(10. 11) 

P4_5 

8  .  00 
(7.25) 

-8  .23 
(8 . 68) 

7  .49 
(7.31) 

22  .  59 
(8 . 10) 

6.36 
(10. 23) 

16.  10 
(7.23) 

P4_6 

-3  .  69 
(10. 11) 

-2  .  16 
(12 .45) 

2  .  97 
(10. 36) 

-4  .  55 
(10. 02) 

-0.  00 

(12 . 66) 

0.  63 
(9.75) 

P4_7 

0.36 
(2.67) 

0.31 
(2 . 59) 

8  .  67 
(2 . 63) 

2  .  69 
(2 . 66) 

8.94 
(2 . 68) 

17  .  77 
(2 . 69) 

P4_8 

4  .  03 
(3.35) 

1.78 
(2.90) 

17  .  07 
(3 . 05) 

16.28 
(3.22) 

21.51 
(3.26) 

38.90 
(3 . 50) 

P4_9 

8  .  16 
(2 . 05) 

4.73 
(2.34) 

15.  25 
(2.22) 

21.71 
(2.14) 

18  .28 
(2.45) 

37  .  16 
(2.37) 

P4_10 

9  .  16 
(14 . 61) 

103 .25 
(22 . 60) 

6.95 
(15.89) 

9  .  61 
(12 .46) 

161.71 
(26. 54) 

63  .78 
(17 . 65) 

P4_ll 

0.91 
(2 . 13) 

0.  97 
(2.11) 

7  .  98 
(2 . 09) 

4  .22 
(2 . 13) 

8  .40 
(2 . 18) 

15.  69 
(2 . 13) 

P4_12 

1.  65 
(2.11) 

1.17 
(2 . 05) 

10.  06 
(2 . 06) 

7  .  09 
(2 . 10) 

11.  68 
(2.18) 

21.  00 
(2 . 16) 

Q4_l 

4  .  18 
(1. 82) 

3  .  03 
(2 . 08) 

3  .  98 
(1. 99) 

8  .26 
(1.81) 

3  .  89 
(2 . 09) 

5.79 
(1.94) 

Q4_2 

7.  61 
(2 . 67) 

3  .30 
(2.86) 

7  .81 
(2.74) 

14.95 
(2 . 64) 

5.88 
(2.90) 

10.58 
(2.69) 

Q4_3 

-0.82 
(1.73) 

2  .48 
(1.90) 

-2  .  68 
(1.90) 

-2  .  65 
(1.74) 

0.  66 
(1.91) 

-1.86 

(1.85) 

Q4_4 

-3.98 
(10. 64) 

8.79 
(17 . 51) 

-8  .96 
(9 . 94) 

5.49 
(10.59) 

-8  .93 
(16. 08) 

-15. 61 
(9.45) 

UPPER     G  I 

ENDOSCOPY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Q4_5 

13  .36 
(7.36) 

-3  .  65 
(8.79) 

12  .  12 
(7.50) 

15.  61 
(7 . 02) 

2  .  06 
(9 . 55) 

19  .  07 
(7.29) 

Q4_6 

-8  .41 

(9 . 65) 

-3  .80 
(12 .40) 

-4  .  13 

(9.94) 

-7  .  37 
(9.24) 

-9  .  50 
(12 . 03) 

-14 . 12 

(8 . 87) 

Q4_7 

0.  58 
(2.51) 

-0.73 
(2.48) 

7.97 
(2 . 50) 

-0.43 
(2.48) 

4  .  01 
(2.49) 

13  .77 
(2 .53) 

Q4_8 

-2  .  68 
(2.43) 

-2.46 
(2.49) 

12  .75 
(2 . 66) 

11.  19 
(2.51) 

13  .70 
(2 . 64) 

30.  65 
(2.76) 

Q4_9 

7  .91 
(1.95) 

5.21 
(2.16) 

14  .  74 
(2 . 08) 

17  .  34 
(1.97) 

14  .20 
(2.23) 

30. 11 
(2.17) 

Q4_10 

-9  .36 
(11. 28) 

74  .29 
(25.41) 

-6.  65 
(16. 17) 

-37 .72 
(10.87) 

51.  63 
(23.42) 

9  .  60 
(16. 64) 

Q4_ll 

1.  53 
(1.95) 

0.23 
(1.97) 

6.86 
(1.92) 

1.87 
(1.93) 

3  .  98 
(1.98) 

11.  54 
(1.94) 

Q4_12 

0  .43 
(1. 86) 

-0.48 
(1.89) 

8  .28 
(1.87) 

4  .31 
(1.87) 

6.57 
(1.94) 

16.  15 
(1.92) 

P_REPEAT 

-7  .  24 
(6. 14) 

-11. 05 
(5.96) 

0.  08 
(6.20) 

0.31 
(6.20) 

-12 . 44 
(6. 13) 

-3  .  29 
(6. 00) 

Q_REPEAT 

-3  .26 
(6.10) 

-9  .  01 
(5.90) 

-3  .23 
(6. 00) 

4  .  65 
(6.14) 

-10.55 
(6. 04) 

-7.28 
(5.82) 

N_REPEAT 

-3  .  13 

(6. 08) 

-9  .  10 

(5.88) 

-3  .24 
(5. 99) 

4  .  60 
(6.11) 

-11. 25 
(6 . 00) 

-7.40 
(5.80) 

PROSTATECTOMY 


PERCENT  CHANGE 
87-88  87-89 
VARIABLE  HIGH         MEDIUM  LOW  HIGH  MEDIUM  LOW 


N 

-6  .  39 

-3  . 

62 

-5. 

31 

-14  . 

87 

-12  . 

63 

-8  . 

77 

ALLOW 

-3  .21 
(0.34) 

0. 
(0. 

67 
26) 

1. 

(0. 

21 
26) 

-4  . 

(0  . 

55 
32) 

0  . 
(0  . 

97 
28) 

1. 
(0. 

58 
28) 

RVU 

-0.  32 
(0.23) 

0. 
(0. 

11 
19) 

0. 
(0. 

62 
18) 

0  . 
(0. 

07 
23) 

-0  . 
(0. 

28 
22) 

0. 
(0. 

23 
20) 

%_ASST 

-6.52 

29  . 

06 

-12  . 

92 

-18  . 

02 

14  . 

45 

-23  . 

08 

P_ASST 

-3  .  16 
(18 .36) 

68  . 
(36  . 

65 
98) 

-2  . 

(27  . 

48 
53) 

-33  . 
(15. 

08 
31) 

9  . 
(27  . 

37 
19) 

-12  . 
(26. 

06 
17) 

Q_ASST 

-6.  59 
(15 .30) 

49  . 
(27  . 

62 
25) 

-11. 
(19  . 

61 
28) 

-19  . 

(14  . 

49 
98) 

21. 
(25  . 

82 
91) 

-23  . 
(18  . 

87 
89) 

P_ADD 

-2  .  05 
(8.74) 

17  . 
(9- 

51 
84) 

11. 
(8. 

05 
74) 

14  . 
(9- 

41 
29) 

13  . 
(9. 

22 
75) 

21. 
(9. 

70 
25) 

%_ADD 

-11. 06 

5. 

37 

6. 

56 

9  . 

27 

-1. 

86 

12  . 

58 

P_OTHER 

-4  .  32 
(19 . 05) 

-25  . 
(20. 

74 
72) 

-16  . 
(17. 

76 
89) 

17  . 
(21. 

60 
26) 

-11. 

(20. 

03 
48) 

-38  . 
(16  . 

45 
58) 

%_OTHER 

-14.74 

-1. 

71 

9. 

72 

-6. 

25 

18  . 

47 

9  . 

62 

P_SURG3 

8  .44 
(12 .70) 

-4  . 

(12  . 

60 
03) 

4  . 
(11. 

91 
97) 

6. 
(13  . 

41 
11) 

3  . 
(12  . 

33 
38) 

7  . 
(11. 

37 
85) 

%_SURG3 

5.  14 

4  . 

40 

-6. 

41 

-5. 

41 

11. 

96 

-0. 

74 

NHOS_l 

5.77 
(10. 35) 

7  . 
(9. 

51 
61) 

-4  . 

(8. 

00 
90) 

4  . 

(10. 

67 
46) 

-6  . 

(9. 

26 
79) 

-11. 
(8. 

97 
72) 

HDAY_1 

1.  64 
(12 . 50) 

9  . 

(12  . 

65 
45) 

8  . 
(11. 

88 
56) 

13  . 
(13  . 

96 
58) 

2  . 
(13  . 

60 
04) 

-13  . 
(10. 

09 
53) 

HCOST_l 

2  .81 
(14 . 24) 

9  . 
(13  . 

57 
22) 

6. 
(12  . 

71 
59) 

29  . 
(17  . 

96 
44) 

6. 
(13  . 

06 
98) 

0. 

(12. 

38 
40) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

OPD_l 

10.  01 
(7.33) 

7  .  77 
(6. 58) 

9  .  37 
(6. 12) 

-3.81 
(7.18) 

-11. 55 
(6.47) 

-12.79 
(5.71) 

OPDS_l 

-21.91 
(13 . 61) 

-35.98 
(9 . 98) 

-21. 19 
(11. 92) 

-3  .70 
(14 . 61) 

-32 . 60 
(10.74) 

-8.32 
(12 . 61) 

Pl_l 

4  .  54 
(3.43) 

14  .91 
(3 . 59) 

14  .  27 
(3.80) 

9  .  02 
(3 . 65) 

28.83 
(4 . 04) 

21.  55 
(3.81) 

Pl_2 

3  .  69 
(6.25) 

14  .35 
(5.86) 

19  .  08 
(6.30) 

10.  38 
(6.47) 

29  .20 
(6.24) 

27  .22 
(6.26) 

Pl_3 

-0.91 
(3.30) 

3  .41 
(3.27) 

1.72 
(3.42) 

-2  .  65 
(3 . 53) 

6.20 
(3.45) 

3  .  12 
(3.43) 

Pl_4 

27  .80 
(10. 65) 

97  .93 
(18 . 06) 

52  .  69 
(13 . 55) 

60.  57 
(12 . 61) 

180. 81 
(25. 16) 

89  . 14 
(15 . 69) 

Pl_5 

4  .36 
(5.80) 

34  .  94 
(8.20) 

17  .  79 
(7.30) 

-1.14 
(6.14) 

49  .  86 
(11. 29) 

30.  55 
(9.15) 

Pl_6 

68  .  88 
(31.31) 

8  .37 
(26. 64) 

6.39 
(23  .  84) 

49.28 
(34 . 29) 

146.28 
(61.82) 

3  .  64 
(22 .77) 

Pl_7 

7  .90 
(5.94) 

7  .  07 
(5.73) 

4  .  59 
(5.43) 

13  .  69 
(6.40) 

9  .  53 
(6. 27) 

24  .  56 
(6.30) 

Pl_8 

-3  .71 
(5.21) 

12  .  57 
(5.28) 

9  .  35 
(4.77) 

14  .  64 
(5.49) 

17  .78 
(5.38) 

28.81 
(5.39) 

Pl_9 

21.91 
(4.87) 

19  .86 
(5.49) 

18  .  13 
(5.29) 

50.  06 
(5. 94) 

39.44 
(6.28) 

45.24 
(6.83) 

Pl_10 

0  .  60 
(33 .78) 

96.95 
(54 . 78) 

39  .  14 
(40.36) 

24  .  10 
(60. 53) 

129 . 10 
(72 . 07) 

76.  66 
(46.44) 

Pl_ll 

6.94 
(4.43) 

9  .32 
(4.31) 

7  .40 
(4 . 06) 

12  .35 
(4.78) 

15.  07 
(4.71) 

23  .  69 
(4 . 66) 

Pl_12 

4  .  44 
(4.17) 

10.  02 
(4.12) 

7  .85 
(3 . 85) 

12  .89 
(4 . 50) 

15  .  66 
(4 . 50) 

24.88 
(4 . 44) 

Ql_l 

5.  11 
(3.24) 

8  .  56 
(3.39) 

9  .31 
(3 . 52) 

5.21 
(3.30) 

12  .  82 
(3 . 58) 

10.97 
(3.50) 

PROSTATECTOMY 

nXixtl 

87-88 

PERCENT 
XjUW 

CHANGE 

rlX<jri 

87-89 

IjUW 

m  9 
yi  z 

9  1/1 

(5.93) 

/  .  Z  J 
(5.78) 

it  no 
X  J  .  U  o 

(6. 00) 

■7  /in 
/  .  4  U 

(5.96) 

i/i    r  0 

14  .  OZ 

(5.98) 

is  in 
X  O  .  X  u 

(6.04) 

m  9 

—  n   r  q 

U  •  Do 

(2 .72) 

—  1      7  1 
X  .   /  J 

(2.80) 

1  •  O  J 

(2.78) 

(2 . 87) 

(2 . 88) 

—  R     d  Q 

d  .  4  y 
(2.75) 

r>i  a 
y  x_4 

TO      1  R 

z  y  .  /  d 
(10. 56) 

on     c  a 
O  y  .  D4 

(16. 92) 

4U.DD 

(12 . 42) 

J  J  .  UD 

(10.88) 

1  1  Q  SI 

x  x  y . oj 
(19 . 78) 

"71      1  1 
1  X  .  X  / 

(13 .95) 

ni  r 
y  x_o 

19      /I  R 

(5.92) 

on     -5  "7 

jy.  J  / 
(7.71) 

9  /      9  £ 
Z  4  .  J  O 

(7.14) 

S     Q  Q 
D  .  JO 

(6. 04) 

A  R  OR 

4  0  .  y  0 
(9.10) 

Z  /  .  X  0 

(7 . 58) 

/re     R  R 

(30.72) 

u  •  O  J 

(38.29) 

_  o    R  q 

z  .  o  y 
(27 . 68) 

A  9  IS 
4  Z  .  X  O 

(30. 12) 

in   9  q 
x  u  .  0  y 

(38 . 67) 

—  in   9  n 
(25. 17) 

11     9  S 
J.  X  •  /  o 

(5.93) 

s    i  r 

D  .  ID 

(5.88) 

q  m 
(5. 64) 

1  R     Q  A 
X  _>  .  y  ft 

(6.35) 

*7     9  A 
/  .  Z  4 

(6.42) 

9  R     1  R 
Z  3  .  X  D 

(6.49) 

r»  i  q 
yx_o 

—  n   /  r 

U.  ID 

(4.97) 

in   s  o 

X  U  .  D  Z 

(4.92) 

9    s  n 
(4.35) 

1  ^  71 

X  D  .  /  X 

(5. 09) 

1  q 

x  y  .  u  0 
(5.25) 

9  9     S  9 
Z  J  .  O  z 

(4.83) 

m  q 
y  x_y 

op   9  n 

Z  O  .  J  u 

(4 . 60) 

9/1       9  9 
Z  4  .  J  J 

(5.19) 

OH  7A 
Z  U  .  /  H 

(4.92) 

AS     A  A 

(5.29) 

9  Q  19 

JO  •  1  J 

(5.63) 

9  R     9  9 
J  D  .  /  Z 

(5.23) 

—  1  1  7fl 
XX.  /  u 

(30. 87) 

TO  70 
Z  O  •  /  O 

(52 .42) 

(49 . 03) 

(62 . 93) 

in  9 r 

X  U  .  J  O 

(55. 63) 

—  9  18 
J  .  J.O 

(41.54) 

Ol     1  1 
Vi-L  XX 

Q    R  1 

(4 . 09) 

£>    Q  S 

(4.14) 

Q  19 
J7  •  x  z 

(3 . 87) 

19     7  1 
X  Z  •  J  X 

(4.40) 

q  in 
y  .  x  u 

(4.49) 

9  n   9  n 
z  u  .  z  u 

(4.39) 

y  x  x/ 

£     Q 9 
O  •  y  -5 

(3.86) 

"7  7R 
/  .  /  o 

(3.93) 

i   *7  n 
(3 . 60) 

IT     A  R 
X  J  .  4  D 

(4.14) 

11      9  R 

X  X  .  J  0 

(4.31) 

01  no 
Z  X  .  U  O 

(4.13) 

JNrlUo  z 

n   a  s 
(0.75) 

n   s  s 
(0. 68) 

—  n  7A 
(0. 64) 

n    r  s 

U  .  DO 

(0.76) 

—  9  si 

Z  .  D  X 

(0.79) 

—  R     R  Q 

0  .  d  y 
(0.77) 

univ  9 

rlJJii  X  z 

_  -j    o  s 

J  ..  z  o 

(3.59) 

—  9    A  7 
Z  •  *x  / 

(3.30) 

—  9   n  9 

z  •  \J  z 
(2.85) 

—  A    Q 1 
D  .  X 

(3 . 62) 

—  1  9     9  R 

(3.04) 

—  s   n  s 
0.  uo 

(3.12) 

rlL-Uo  1  Z 

z  .  J  y 
(2 . 50) 

1  7K 
X  .  /  -J 

(3 . 04) 

—  i  to 

X  .  J  u 

(2 . 19) 

—  9     Q  /I 

(2.86) 

_  "3      Q  0 

j  .  y  z 
(2.71) 

_  n    r  /i 
U  .  D4 

(2 . 65) 

0PD_2 

-9.  13 
(34 . 37) 

15.  54 
(38 . 04) 

25.11 
(40.38) 

-78 . 07 
(27 . 52) 

17  .76 
(46.42) 

-70.26 
(25.40) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

OPDS_2 

15  .  02 
(49.83) 

-43 . 69 
(39 . 59) 

-13 .70 
(48 . 89) 

22  .  02 
(56. 18) 

-43 . 02 
(44 . 27) 

-11.72 
(44  .28) 

P2_l 

2  .96 
(7 . 55) 

21.34 
(8.14) 

8  .  47 
(6.98) 

8.91 
(7.80) 

12  .94 
(7 . 89) 

26.25 
(7.66) 

P2_2 

0.  12 
(8 . 68) 

22  .  07 
(9 . 87) 

8  .36 
(8.72) 

12  .  57 
(9 . 07) 

12  .23 
(9.58) 

21. 12 
(9 . 39) 

P2_3 

11.  16 
(11. 57) 

-0.  66 
(9.17) 

14  .  66 
(8 . 58) 

-14 .95 
(10.99) 

31.  55 
(10.21) 

45.  59 
(9.48) 

P2_4 

107 .73 
(93 .70) 

1134 . 53 
(629 . 82) 

-21.80 
(30. 16) 

419 . 49 
(165. 24) 

1797 . 29 
(872 . 82) 

6.  57 
(33.70) 

P2_5 

196.74 
(73  .  37) 

-33.73 
(27  .39) 

14  .  89 
(36. 63) 

169 .94 
(79 . 37) 

-18 . 15 
(29.45) 

136.29 
(51.84) 

P2_6 

-71. 03 
(49 .74) 

51.  74 
(96.86) 

39  .  07 
(63 . 22) 

-83 .91 
(48 . 89) 

-100. 00 
(53 . 48) 

386. 11 
(217 . 63) 

P2_7 

11.61 
(4 . 65) 

2  .  99 
(4 . 08) 

2  .  15 
(4.33) 

15.  25 
(4 . 84) 

8  .41 
(4.19) 

9.83 
(4.90) 

P2_8 

-3  .70 
(1. 66) 

-1.  09 
(1.83) 

-1.  00 
(1. 77) 

3  .81 
(1. 65) 

11.31 
(1.88) 

14  .  18 
(1.81) 

P2_9 

10.  88 
(3 . 12) 

11.  80 
(3 . 13) 

10.  35 
(3 . 08) 

26.84 
(3.37) 

22  .31 
(3.31) 

14.01 
(3 . 09) 

P2_10 

-70.23 
(45.85) 

39.94 
(96. 19) 

378.94 
(246. 67) 

-19 . 16 
(55. 34) 

261.82 
(126. 18) 

695. 68 
(444 . 08) 

P2_ll 

8  .80 
(4.13) 

8  .48 
(3.83) 

4  .30 
(3.75) 

13  .  19 
(4.32) 

9  .76 
(3 . 88) 

15.40 
(4.20) 

P2_12 

1.46 
(2 . 06) 

3  .  11 
(2 . 03) 

1.41 
(2 . 05) 

7  .  69 
(2.14) 

10.  63 
(2 . 09) 

14  .74 
(2 . 24) 

Q2_l 

0.20 
(7. 13) 

9  .99 
(7 . 52) 

8  .  02 
(6.73) 

11.  38 
(7.62) 

2  .  94 
(7.43) 

17  .26 
(7.10) 

Q2_2 

-2  .94 
(8 . 03) 

8  .47 
(8 . 88) 

7  .  53 
(8.25) 

14  .  07 
(8 . 68) 

0.74 
(8.79) 

13  .  57 
(8 . 56) 

PROSTATECTOMY 


VARIABLE 


HIGH 


87-88 
MEDIUM 


PERCENT  CHANGE 


LOW  HIGH 


87-89 
MEDIUM 


LOW 


Q2_3 

7  .  57 

-1.96 

13  .86 

-13 .93 

25.80 

37.29 

(10. 71) 

(8 . 80) 

(8.23) 

(10. 47) 

(9.46) 

(8 . 67) 

Q2_4 

94  .  11 

1562 .20 

-33 . 08 

347 .49 

1155. 37 

-28.26 

(84.48) 

(766. 36) 

(26.40) 

(156.76) 

(490 . 78) 

(25. 67) 

Q2_5 

227 . 50 

-25. 04 

59  .  12 

190. 22 

-16.20 

88  .  24 

(75.27) 

(28 . 06) 

(42.40) 

(77 . 06) 

(29.22) 

(42.94) 

Q2_6 

-71. 56 

54  .  61 

136. 28 

-90.48 

-100 . 00 

272 . 06 

(69 . 48) 

(105.47) 

(127 . 16) 

(68 .31) 

(56.95) 

(114 .91) 

Q2_7 

5.  15 

0.33 

1.82 

11.43 

5.00 

8  .85 

(4.34) 

(4 . 06) 

(4.61) 

(5.21) 

(4.21) 

(4 . 50) 

Q2_8 

-3  .  53 

0.47 

-0.49 

7  .  54 

19.  59 

22  .  65 

(1.46) 

(1.61) 

(1.67) 

(1.57) 

(1.81) 

(1. 88) 

Q2_9 

8.  09 

5  .  97 

8  .  33 

16  .  52 

11.  85 

5.22 

(2 . 55) 

(2.48) 

(2.44) 

(2.64) 

(2 . 53) 

(2.41) 

Q2_10 

-65.75 

239.72 

377 . 67 

-71.21 

79  .  38 

59  .  11 

(47.26) 

(183 .48) 

(244 . 51) 

(43  .  33) 

(92 . 34) 

(136.42) 

Q2_ll 

3  .  16 

4  .27 

4  .45 

11.41 

4  .  16 

12  .42 

(3 . 97) 

(3.98) 

(3.93) 

(4.51) 

(4 . 03) 

(3 .98) 

Q2_12 

-0.61 

2  .29 

1.78 

9  .23 

12  .20 

17  .95 

(1.93) 

(2 . 05) 

(2 . 03) 

(2 . 18) 

(2.16) 

(2 . 11) 

NHOS_3 

7.76 

5.  19 

-2.23 

10.  54 

-6  .43 

-8  .80 

(7.67) 

(7.73) 

(6.83) 

(7.76) 

(7.75) 

(6.96) 

HDAY_3 

2  .30 

2  .43 

-8  .  49 

9  .20 

10  .  67 

-13 .25 

(10. 13) 

(10. 62) 

(8 . 67) 

(10. 83) 

(11. 89) 

(8.84) 

HCOST_3 

13  .  07 

10.70 

-2  .  59 

22  .30 

22  .27 

-1.42 

(10. 49) 

(10.26) 

(8 . 61) 

(10.78) 

(12 . 33) 

(8.96) 

OPD_3 

20  .  65 

2  .  82 

21.40 

-4  .21 

0.  18 

-0.96 

(10.24) 

(10.40) 

(10. 10) 

(9.73) 

(11.93) 

(9.23) 

OPDS_3 

37  .  98 

-35.92 

-14 . 74 

36.21 

-0  .41 

11.  68 

(20. 60) 

(21. 60) 

(17.87) 

(20.85) 

(22 .70) 

(19 . 99) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

P3_l 

8.  19 
(7.32) 

4  .26 
(7.71) 

4  .23 
(7.17) 

10.  53 
(7.61) 

16.99 
(8 . 03) 

17  .  54 
(7.33) 

P3_2 

7  .93 
(12 . 13) 

-6.01 
(11. 52) 

6.31 
(11. 72) 

6.  64 
(12 . 68) 

2  .71 
(12 . 00) 

8.88 
(11.46) 

P3_3 

4  .90 
(7 . 68) 

15.81 
(8. 85) 

1.45 
(7 . 38) 

15.  46 
(8 . 17) 

41.28 
(9 . 08) 

26.35 
(8.70) 

P3_4 

80.  69 
(35. 87) 

226.20 
(78 .73) 

28  .84 
(27.84) 

46.75 
(32 . 05) 

304 . 37 
(101. 03) 

62  .81 
(30.31) 

P3_5 

1.63 
(5.46) 

9  .  10 
(6.21) 

1.  13 
(5.76) 

7  .  98 
(5.83) 

15.  30 
(6. 54) 

22  .  19 
(9.21) 

P3_6 

-24 . 17 
(44 .43) 

48  .  00 
(73 . 03) 

-35. 50 
(42 . 29) 

-26. 00 
(51.74) 

69  .  01 
(74 . 03) 

-2.85 
(56. 87) 

P3_7 

11.21 
(6.33) 

10.  17 
(6. 57) 

0.86 
(6. 02) 

12  .  65 
(6. 65) 

21.  06 
(6. 98) 

15.43 
(6.47) 

P3_8 

7.41 
(7.86) 

-5.91 
(7.81) 

11.  49 
(8 . 18) 

29.46 
(8.80) 

13  .45 
(8 . 53) 

28.71 
(8.99) 

P3_9 

6.81 
(4 . 04) 

9  .33 
(4.33) 

3  .23 
(4.07) 

23  .  04 
(4.61) 

22  .  56 
(4.71) 

21.42 
(4.43) 

P3_10 

46.  04 
(49.47) 

91.  58 
(54 . 58) 

138 . 92 
(90.83) 

9  .  05 
(47 .43) 

262 . 55 
(99 .21) 

22  .  82 
(55. 58) 

P3_ll 

10.78 
(5. 57) 

9  .  29 
(5.77) 

1.41 
(5.21) 

12  .  35 
(5.82) 

20.45 
(6. 10) 

15.78 
(5. 59) 

P3_12 

9  .  59 
(5. 16) 

3  .  64 
(5.28) 

5.  00 
(5. 06) 

18  .  39 
(5. 58) 

17.85 
(5. 64) 

20.39 
(5.51) 

Q3_l 

3  .70 
(6.93) 

-1.49 
(7.90) 

1.52 
(7 . 17) 

6.80 
(7.48) 

1.49 
(7.83) 

10.40 
(7.36) 

Q3_2 

-4  .35 
(11. 30) 

-12 .35 
(11.73) 

1.96 
(11.57) 

-0.98 
(12.41) 

-15. 30 
(11. 54) 

6.82 
(11. 66) 

Q3_3 

5.32 
(6. 65) 

8  .48 
(7 . 25) 

-0.32 
(6.21) 

12  .  56 
(7.03) 

27  .  39 
(7.78) 

15.  13 
(6. 68) 

PROSTATECTOMY 

VARIABLE 

T  T  T  /-*  T  T 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

PERCENT 
LOW 

CHANGE 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

Q3  4 

84.00 
(35.75) 

196.51 
(66.84) 

6 .  08 
(26. 12) 

32.99 
(29 . 14) 

226.52 
(75. 67) 

23.55 
(26.30) 

Q3_5 

11.87 
(5. 65) 

17.31 
(6.21) 

7  .  78 
(5.89) 

15.33 
(5.91) 

21 .  14 
(6.37) 

14  .  10 
(6.21) 

Q3_6 

-12.59 
(43.32) 

-2  0.09 
(58 .91) 

-33.95 
(37 .41) 

-3  3.44 
(39 . 09) 

-30.54 
(53 . 59) 

-3.21 
(43  .93) 

Q3_7 

12  .  18 
(6.22) 

7.56 
(6.43) 

0.30 
(6. 13) 

11.61 
(6.49) 

13  .  14 
(6. 60) 

10.62 
(6.17) 

Q3_8 

1.81 
(7.01) 

-1.76 
(7 . 92) 

8.78 
(6.79) 

21.80 
(7.23) 

6.74 
(7.69) 

2  2.00 
(6.96) 

Q3_9 

7.41 
(3.78) 

9.37 
(3 . 97) 

3.31 
(3.69) 

21.36 
(4.16) 

19.22 
(4.30) 

14.71 
(3 . 87) 

Q3_10 

74.05 
(61. 08) 

21.90 
(49 .46) 

82.92 
(93 . 01) 

-7.62 
(50.83) 

89.27 
(78 . 11) 

-63.27 
(57 . 14) 

Q3_ll 

10.76 
(5.35) 

5.97 
(5. 55) 

0.53 
(5.17) 

10.80 
(5. 55) 

11.10 
(5.67) 

10 .  58 
(5.23) 

Q3_12 

7.50 
(4.85) 

3  .  19 
(5.22) 

3.42 
(4.70) 

14  .  80 
(5. 09) 

9.53 
(5.26) 

14.58 
(4.86) 

NH0S_4 

1.82 
(1.40) 

1.82 
(1.43) 

-1.21 
(1.34) 

2.22 
(1.42) 

-3.43 
(1.47) 

-6.56 
(1.38) 

HDAY_4 

-2.29 
(3.44) 

—1.21 
(3.25) 

-2.42 
(2.85) 

-3.79 
(3 . 53) 

-9.33 
(3.21) 

-7.49 

(3 . 03) 

HC0ST_4 

0  .  15 
(2.72) 

3  .  55 
(3 . 06) 

-1.05 
(2.45) 

1.70 
(3 . 05) 

0.60 
(3 . 07) 

-0.63 
(2 . 79) 

0PD_4 

16  . 15 
(7.25) 

5.12 
(6.87) 

16.24 
(6.40) 

-5.51 
(6.99) 

-4.63 
(7.70) 

-7.34 
(5.85) 

0PDS_4 

8  .  58 
(12 .25) 

-36.21 
(11.01) 

-18.12 
(10.28) 

16.67 
(12 . 50) 

-18.71 
(11.93) 

0.21 
(11. 16) 

P4_l 

5.  13 
(3.20) 

13  .  36 
(3.33) 

10.  31 
(3.31) 

9  .38 
(3.35) 

22  .  58 
(3 . 50) 

21.44 
(3.41) 

PROSTATECTOMY 


PERCENT  CHANGE 


VARIABLE 

HIGH 

87-88 
MEDIUM 

LOW 

HIGH 

87-89 
MEDIUM 

LOW 

P4_2 

3  .  63 
(4.94) 

10.  88 
(4.91) 

12  .49 
(4 . 94) 

10.  12 
(5.20) 

17  .43 
(5. 03) 

20.  50 
(5.01) 

P4_3 

0.98 
(3 . 18) 

5.61 
(3 . 17) 

2.93 
(3.28) 

0.  05 
(3.34) 

15.  62 
(3.35) 

13  .  08 
(3 . 52) 

P4_4 

36  .  17 
(10. 95) 

112 . 06 
(18 . 38) 

44  .22 
(12 .45) 

63  .71 
(12 . 32) 

196. 86 
(25 . 08) 

79.76 
(13.85) 

P4_5 

5.  19 
(4 . 80) 

15.  38 
(5. 64) 

8  .  04 
(5.42) 

6.  59 
(5. 06) 

24  .  80 
(6.35) 

28.75 
(7 . 50) 

P4_6 

21.  03 
(27.22) 

20.61 
(29.61) 

-7  .33 
(21.79) 

8  .  55 
(30. 54) 

117 . 29 
(49 . 52) 

10.  88 
(26. 09) 

P4_7 

9  .  89 
(4.28) 

7  .92 
(4.19) 

2  .  57 
(3.93) 

13  .42 
(4 . 50) 

14  .  63 
(4 . 54) 

18.46 
(4.40) 

P4_8 

0.  68 
(3 . 60) 

-0.25 
(3 . 88) 

6.77 
(3.84) 

16.  54 
(3 . 98) 

13  .  64 
(4.17) 

23  .85 
(4.34) 

P4_9 

11.  87 
(2.36) 

12  .  59 
(2.44) 

9  .  24 
(2.21) 

30.73 
(2.73) 

26.  11 
(2 . 68) 

23.22 
(2.47) 

P4_10 

16.  68 
(28.81) 

90.83 
(40.65) 

91.22 
(47 .27) 

12  .  67 
(35. 10) 

211. 18 
(63 . 88) 

67  .93 
(37 . 10) 

P4_ll 

8  .78 
(3.40) 

9  .  18 
(3.34) 

4  .48 
(3 . 07) 

12  .47 
(3.57) 

16.  48 
(3 . 61) 

19  .20 
(3.44) 

P4_12 

5.85 
(2.95) 

5.80 
(2 . 97) 

5.  28 
(2.80) 

13  .  94 
(3.14) 

15.46 
(3 . 18) 

20.83 
(3 . 16) 

Q4_l 

3  .  61 
(3 . 05) 

6.38 
(3.31) 

6  .98 
(3 . 19) 

7  .  05 
(3.23) 

7  .  56 
(3.32) 

12  .  34 
(3 . 27) 

Q4_2 

-0.83 
(4 . 64) 

2  .  56 
(4.91) 

8  .30 
(4.81) 

7  .85 
(5. 03) 

2  .  10 
(4.86) 

12.83 
(4.93) 

Q4_3 

1.11 
(2 . 65) 

0.  18 
(2 . 69) 

0  .27 
(2 . 67) 

-1.34 
(2 . 78) 

5. 17 
(2 . 87) 

3  .  60 
(2.74) 

Q4_4 

38  .  03 
(10 . 97) 

103 .93 
(17 . 32) 

29  .  52 
(11.47) 

36.92 
(10. 69) 

132 .43 
(19 , 85) 

56.  07 
(12 . 23) 

PROSTATECTOMY 

PERCENT 

CHANGE 

87-88 

87-89 

VARIABLE 

HIGH 

MEDIUM 

LOW 

HIGH 

MEDIUM 

LOW 

Q4_5 

14  .73 

22  .  59 

15.82 

14  .  01 

27  .  52 

21.50 

(A .91) 

(5.55) 

(  5 . 49 ) 

(5.04) 

(5.81) 

(5.83) 

Q4_6 

27  .  14 

-6.48 

-9  .25 

5 .  00 

-7  .95 

-2  .  09 

(26.97) 

(33.43) 

(22.78) 

(24.44) 

(32 . 67) 

(22.66) 

Q4_7 

11 .  05 

5 .  99 

3  .95 

13.31 

9  .  67 

16 .  10 

(4 . 07) 

(4.08) 

(3.91) 

(4.26) 

(4.33) 

(4 . 18) 

Q4_8 

-0  .  67 

1 .  88 

4  .  15 

15 .  41 

14  .  03 

22.65 

(3.23) 

(3.80) 

(3.10) 

(3.32) 

(3 . 77) 

(3.26) 

Q4_9 

12  .  46 

11 .  34 

8  .  89 

25.32 

20.54 

15  .  19 

(2.11) 

(2 . 18) 

(1. 90) 

(2.36) 

(2.36) 

(1.97) 

Q4_10 

20.60 

28.19 

64  .  95 

-14 . 45 

54  .  50 

-36.06 

(31. 29) 

(36.99) 

(58 . 53 ) 

(37.21) 

(50.33) 

(36.86) 

Q4_ll 

8  .  97 

6.  10 

4  .85 

11.  55 

9  .  07 

14  .  98 

(3 . 06) 

(3 . 10) 

(2 . 88) 

(3.21) 

(3.27) 

(3 . 07) 

Q4_12 

5.38 

4  .  63 

4  .  60 

12  .  99 

10  .80 

17.76 

(2 . 64) 

(2.81) 

(2 . 50) 

(2 . 77) 

(2 . 91) 

(2 . 69) 

